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___ इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
(Separato paglog is given to this part la order that it may be filled as a separate compllation ) 

भाग III - खण्ड1 

[ PART III - SECTION 1] 
उच्च न्यायालयों , नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
[ Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General , the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India ) 


संघ लोक सेवा आयोग 

दिनांक 11 मार्च 1981 
नई दिल्ली - 110011, दिनांक 26 फरवरी 1981 

सं०पी०/ 578-प्रशा० II -- अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग 
सं० ए० 32014/ 1 / 80-प्रशा० -II -- - अध्यक्ष, संघ लोक 

एतद् द्वारा इस कार्यालय के स्थानापन्न विशेष कार्य अधिकारी डा० 
सेवा आयोग एतदद्वारा स्थायी अधीक्षक ( हाल ) श्री एम० 

इ० पाण्डुरंग राव को 2- 3 - 1981 से आगामी आदेशों तक 
एल० धवन को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 1- 3- 1981 

रु . 1500 -60- 1800- 100 - 2000 के वेतन मान में संघ लोक 
से 31- 5- 1981 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों 

सेवा आयोग के कार्यालय में निदेशक ( हिन्दी ) के पद पर नियुक्त 
तक , जो भी पहले हो , उप नियंत्रक ( त० सं० ) के पद पर तदर्थ 

करते हैं । 
आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं । 

पी० एस० राणा 
दिनांक 27 फरवरी 1981 

अनुभाग अधिकारी, 
सं० ए० 32014 / 2/ 80-प्रशा०- II - अध्यक्ष, संघ लोक 

कते अध्यक्ष 
सेवा प्रायोग एतद् द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में निम्नलिखित 
अधिकारियों को 1- 3 -1981 से 31 - 5 -1981 तक की अवधि 

नई दिल्ली-110011, दिनांक 9 मार्च 1981 
के लिए अयवा आगामी प्रादेशों तक , जो भी पहले हो , आयोग 
के कार्यालय में सहायक नियंत्रक ( त० सं० ) के पद पर स्थानापन्न 

सं० ए० 32014/ 3 / 79-प्रशा० - J - संघ लोक सेवा आयोग 
रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं । 

के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानापन्न वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों 
1. श्री जे० एल० कपूर 

( के० स० स्टे० से० का ग्रेडख ) को राष्ट्रपति द्वारा उनके नामों के 
2. कुमारी संतोष हांडा 

सामने उल्लिखित तारीख से अथवा अागामी आदेशों तक , जो भी 
3. श्री एस० पी० बंसल 

पहले हो , उसी संवर्ग में पूर्णतः अनन्सिम , अस्थायी और तवर्थ 

( 4815) 
1 -- 16GI/ 81 


4816 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( पंत 21, 1903 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्राधार पर निजी सचिव ( के० स० स्टे से० का ग्रेड क ) के पद पर 
स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त किया जाता 
जाता है : - - 


क्रम - 


नाम 


अवधि 


दिनांक 18 मार्च 1981 
सं० प्रो० दो० - 1571/ 81-स्थापना ---- राष्ट्रपति जी , डा० 
हम्पापुर रंगास्वामी राघवन को अस्थाई रूप से प्रागामी आदेश 
जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जी०डी०प्रो० ग्रेड II 
( डी० एस०पी०/ कम्पनी कमान्डर ) के पद पर दिनांक 5 मार्च, 
1981 के पूर्वास से, डाक्टरी परीक्षण में ठीक पाये जाये की शर्त 
पर , नियुक्त करते हैं । 

ए० के० सूरी, 
सहायक निदेशक 

स्थापना 


12 


3 


___ 1. श्री जोगिन्दर सिंह 

2. श्री आर० एल० ठाकुर 


2- 3- 81 से 1- 5- 81 तक 
24 - 2- 81 से 23- 4- 81 तक 


एस० बालचन्द्रन, 

उप सचिव 


गृह मंत्रालय 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 

केन्द्रीय अंवेषण ब्यूरो 
नई दिल्ली , दिनांक 18 मार्च 1981 
सं० ए०- 19021/ 1/ 8 1-प्रशा० 5 -- राष्ट्रपति अपने प्रसाद 
से श्री एच० के० चक्रवर्ती, भारतीय पुलिस सेवा ( एस० पी० 
एस०ए० एण्ड एम० ) को दिनांक 9- 3-1981 के पूर्वाह्न से 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो , विशेष पुलिस स्थापना में प्रतिनियुक्ति 
पर पुलिस अधीक्षक नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 19 मार्च 1981 
सं० ए० - 22015 / 2/81- प्रशा० - 5 - राष्ट्रपति अपने प्रसाद 
से निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 - 7-1979 से केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो में मूल रूप से उप -विधि सलाहकार नियुक्त 
करते हैं : - -- 

1. श्री प्रानन्द स्वरूप 
2. श्री जे०जी० अलाम चन्दानी 

श्री आर० जी० गुलाबानी 

श्री पी० एन० नम्बीसन 
5. श्री एम० पी० सिंह 
6 . श्री राजिन्द्र लाल 

की० ला० ग्रोवर 
प्रशासनिक अधिकारी ( स्था० ) 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
नई दिल्ली-11001, दिनांक 16 मार्च 1981 

सं० एफ०-2/ 11/ 80-स्थापना ( के० रि० पु० बल . ) --- 
श्री बी० वर्मा, महानिरीक्षा पलिस सेक्टर III , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
बल, नई दिल्ली को निदेशक , प्राई० एस० आई० माऊंट पाबू 
के पद पर अतिरिक्त नियुक्ति दिनांक 27- 10- 79 से तब तक की 
जाती है, जब तक किसी अफसर की नियमित रूप से नियुक्ति 
नहीं की जाती । 


भारत के महापंजीकार का कार्यालय 
नई दिल्ली 11001 , दिनांक 13 मार्च 1981 

सं० 11/ 50/ 80-प्रशा०- ---- राष्ट्रपति , नई दिल्ली में 
भारत के महा पंजीकार के कार्यालय में उप निदेशक जनगणना 
कार्य के पद पर, कार्यरत श्री एम० एम० दुपा को उसी कार्यालय में 
तारीख 23 फरवरी, 1981 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के 
लिए या जब तक पद नियमित प्राधार पर भरा जाय , जो भी पहले 
हो , पूर्णतः अस्थाई और तदर्थ आधार पर , प्रतिनियुक्ति पर , 
1100 - 50 - 1600 रुपए के वेतनमान में वरिष्ठ अनुसंधान अधि 
कारी ( सामाजिक अध्ययन ) के पद पर सहर्षनियुक्त करते हैं । 

2. श्री दुमा का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 

3. इस कार्यालय में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद 
पर श्री दुमा की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति वित्त मंत्रालय के समय 
समय पर संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं० एफ० 10 ( 24 ) -ई०- 3 
( बी० ) / 60 तारीख 4- 5 -1981 में निर्धारित शतों के अधीन 
होगी । 

सं० 10/ 4/81-प्रशा०- I - - राष्ट्रपति , नई दिल्ली में 
भारत के महापंजीकार के कार्यालय में सहायक निदेशक ( प्रांकड़े 
संसाधन ) के पद पर कार्यरत श्री हिमाकर को उसी कार्यालय में 
सारीख 18 फरवरी, 1981 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के 
लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, जो भी अवधि 
पहले हो , पूर्णत : अस्थाई और तदर्थ आधार पर पदोन्नति द्वारा 
उप निदेशक ( प्रांकड़े संसाधन ) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 
___ 2. श्री हिमाकर का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 

3. उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति श्री हिमाकर को उप 
निदेशक ( आंकड़े संसाधन ) के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए 
कोई हक प्रदान नहीं करेगी । तदर्थ तौर पर उप निदेशक 
के पद पर उनकी सेवाएं उस ग्रेड में वरिष्ठता ओर मागे 
उच्च पद पर पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएंगी । उपरोक्त पद 
पर तदर्थ नियुक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर किसी 
भी समय बिना कोई कारण बताएं रद किया जा सकता है । 

दिनांक 20 मार्च 1981 
सं० 10/ 45/ 79-प्रशा० - --- राष्ट्रपति , वाणिज्य मंत्रालय 
में वरिष्ठ स्वेषक के पद पर कार्यरत श्री जे० एल० वाही को नई 


कलंसंकं७ 
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दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में तारीख मार्च , 

श्रम मंत्रालय 
1981 के पूर्वाह्न से, या जब तक पद नियमित आधार पर भरा 

श्रम ब्यूरो 
जाए, जो भी अवधि पहले हो , प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
द्वारा अनुसंधान अधिकारी के पद पर सहर्षनियुक्त करते हैं । 

शिमला-171004, दिनांक अप्रैल 1981 
2 . श्री वाही का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 

सं० 23 /3/79-सी० पी० आई० -- फरवरी 1981 में 

प्रौद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मुल्य 
3. श्री वाही की इस कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी 

सूचकांक ( आधार वर्ष 1960 - 100 ) जनवरी , 1981 के 
के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति विस्त मंत्रालय के समय समय 

स्तर से सात अंक बढ़ कर 418 ( चार सौ अठ्ठारह ) 
पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं० एफ० 10 ( 24 ) -ई० III 

रहा । फरवरी , 1981 माह का सूचकांक आधार वर्ष 
( बी० )/ 60 तारीख 4 मई , 1961 में निर्धारित शर्तों के अधीन 

1949 - 100 पर परिवर्तित किये जाने पर 508 (पांच 
होगी । 

सौ आठ) आता है । 
दिनांक 23 मार्च 1981 

अ० स० भारद्वाज 
सं० 10/ 40/ 79 -प्रशाo-I - - संघ लोक सेवा आयोग की 

निदेशक 
सिफारिश पर राष्ट्रपति , देवनार में अन्तर्राष्ट्रीय जन संख्या 
अध्ययन संस्थान, में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत श्री एम० 

रक्षा मंत्रालय 
के . जैन को नई दिल्ली में भारत के महापंजीकरण के कार्यालय में 
तारीख 5 मार्च, 1981 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक अस्थायी 

डी० जी० पी० एफ० मुख्ययालय सिविल सेवा 
रूप से नियमित आधार पर वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ( सामाजिक 

आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड , 
अध्ययन ) के पद पर तदर्थ नियुक्त करते हैं । 

कलमता - 700069, दिनांक 18 मार्ष 1981 
2. श्री जैन का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 

पी० पद्मनाभ 

सं० 8181/ ए०/ई०-I( एन० जी० ) - डी० जी० प्रो० 
भारत के महापंजीकार 

एफ० महोदय , श्री के० पी० करुनाकरन् , स्थायी अधीक्षक , कोकोवा 

निदेशालय , पारकानट एण्ड एस्पाइशेष डेवलपमेंट , कालिक्ट , 
महालेखाकार का कार्यालय , महाराष्ट्र 

केराला को सहामक स्टाफ अफसर ( ग्रुप " बी ") राजपत्रित के पद 
बम्बई , दिनांक 28 फरवरी 1981 

पर , दिनांक 9- 3-1981 पूर्वाह्न ) से नियुक्त करते है तथा 
सं० प्रशा० I/ सामान्य / 31- वोल्युम III/ सी -1 (1 )/ 17 

आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड कलकत्ता में तैनात करते है । 
महालेखाकार, महाराष्ट्र , बम्बई अधीनस्थ - लेखा सेवा के 

(डी० पो० चक्रवर्ती) , 
निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सन्मुख निर्दिष्ट 

एडीजीओएफ ( प्रशासन ) 
किये गये दिनांक से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से लेखा 

कृते महानिदेशक, आउँनेन्स फैक्टरियां 
अधिकारी नियुक्त करते है । 


+ 


- 


- 


- 


क्रमांक 


नाम 


दिनांक 


उद्योग मंत्रालय 
वस्त्र प्रायुक्त का कार्यालय 


बम्बई - 20 , दिनांक 16 मार्च 1981 


1. श्री सी० व्ही० के ० सुब्रमणियन 
2 . श्री एम० डब्ल्यू ० पदवाड 
3. श्री एन० जी० खापेकर 


13- 11- 80 पूर्वाह्न 
16- 2- 1981 ॥ 
16- 2 - 1981 , 


रा० श० शर्मा, 
वरिष्ठ उप महालेखाकार एस० 


महालेखाकार का कार्यालय , आंध्र प्रदेश 

हैदराबाद, दिनांक 17 मार्च 1981 
सं० प्रशा० 1 / 8 -132, 80- 81, 479 डा० हनुमन्त 
राव लेखा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय प्रांध्र प्रदेश I /II 
संवा से निवृत्त हुए दिनांक 4- 3- 1981 अपराह्न । 

हरिहरन , 
वरिष्ठ उप महालेखाकार ( प्र० ) 


सं० सी० एल० बी० 11116- जी0180- - सूती वस्त्र 
( नियंत्रण ) आदेश 1948 के खंड 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति में एतद् द्वारा 
वस्त्र प्रायुक्त की अधिसूचना सं० सी० एल० बी० 11115-जी0171 
दिनांक 13 जनवरी, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करता 
हूं, अर्थात् : -- 

उक्त अधिसूचना संलग्न सारणी में क्रम संख्या 15 के सामने 
स्तंभ 2 . 3 और 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात् : - - 
( 1 ) उद्योग प्रायुक्त गुजरात 12 ( 6 ) , 12 ( 6ए ) , 
गुजरात राज्य 

राज्य 12( 7ए.) , 12 ( 7ए ) 
अहमदाबाद 

12 सी० और 12 ई० 


- 


- 


- 
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--बम 1 


12 ( 6 ), 12 ( 6ए ), . 
और 12 सी० 


( 2) निम्नलिखित जिलों संबंधित 

के जिला उद्योग जिले में 
केन्द्रों के महा 
प्रबंधक : 


( 9 ) खेड़ा 
( 10 ) कच्छ 
( 11 ) मेहसाना 
( 12) पंचमहल 
( 13) राजकोट 
( 15 ) साबरकांठा 
( 15 ) सूरत 
( 16 ) सुरेन्द्र नगार 
( 17) वलसाड़ , डांग जिले सहित 


एम० भदुरे मायगम , 
अपर वस्त्र आयुक्त 


( 1 ) अहमदाबाद , गांधीनगर जिले सहित 
( 2 ) अमरेली 
( 3 ) बनासकांठा 
( 4 ) वडोदरा 
( 5 ) भावनगर 
( 6.) भरूच 
( 7 ) जामनगर 
( 8 ) जूनागढ़ 
( 9 ) खेड़ा 
( 10 ) कच्छ 
( 11 ) मेहसाणा 
( 12 ) पंचमहाल 
( 13) राजकोट 
( 14 ) साबरकांठा 
( 15 ) सूरत 
( 16 ) सुरेन्द्र नगर 
( 17) वलसाड, डांग जिले सहित । 


औद्योगिक विकास विभाग 
विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) का कार्यालय 
नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 1981 

10 - 19018/ 499/ 80- प्रशासन ( राजपत्रित ) - - 
राष्ट्रपति जी , डा० के० एस० मूर्ति को दिनांक 26 फरवरी, 1981 
( पूर्वाह्न ) से अगले प्रादेशों तक , लघु उद्योग सेवा संस्थान , · कटक 
में उप निदेशक ( रसायन ) के पद पर नियुक्त करते है : - -- 

दिनांक 18 मार्च 1981 
सं० ए०-31013/ 20/77-प्रशासन ( राज . ) ---- राष्ट्रपति 
जी लघु उद्योग सेवा संस्थान , बम्बई के उपनिदेशक ( खाद्य ) श्री 
एम० एल० भाटिया को दिनांक 1 अप्रैल, 1972 से लघु उद्योग 
विकास संगठन में स्थाई महायक निदेशक , ग्रेड I ( फल संरक्षण ) 
के रूप में नियुक्त करते हैं । 

महेन्द्र पाल गुप्त , 
उप निदेशक ( प्रशा० ) 


सं० 18( 1 ) 77-सी०एल०बी० - 11 - - वस्त्र ( शक्ति 
चालित क रघों द्वारा उत्पादन ) नियंत्रण प्रादेश , 1956 के रखेड 
H में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद् द्वारा वस्त्र प्रायुक्त 
की अधिसूचना सं० 15( 2 )/ 67-सी०एल०बी० बी० दिनांक 
13 जनवरी , 1972 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन व. रता 
हूं , अर्थात् :---- 


81 । 


उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में क्रम संख्या 15 के 
सामने स्तंभ 2, 3 और 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी , अर्थात् : - - 
( 1 ) उद्योग प्रायुक्त गुजरात राज्य 6, 6सी , 7ए, 8 और 

गुजरात राज्य , 

अहमदाबाद 
( 2 ) निम्नलिखित जिलों संबंधित 6, 6सी और 7ए । 

के जिला उद्योग जिलों में 
केन्द्रों के महा 
प्रबंधक : 


नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 1981 
सं . 12 ( 2 )/ 61 -प्रशासन ( राजपत्रित ) - - लघु उद्योग 
विकास संगठन में निदेशक , ग्रेड 2 ( यांत्रिक ) के रूप में तदर्थ 
नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर , श्री बी० वी० गुन्डराव 
ने लघु उद्योग सेवा संस्थान , श्रीनगर में दिनांक 11 फरवरी , 1981 
( अपराह्न ) से निदेशक , ग्रेड 2 ( यांत्रिक ) के पद का कार्यभार 
छोड़ दिया तथा लघु उद्योग सेवा संस्थान, बंगलौर में दिनांक 
27 फरवरी, 1981 ( पूर्वाह्न ) से उपनिदेशक ( यांत्रिक ) के पद 
का कार्यभार संभाल लिया । 

सी० सी० राय , 

उप निदेशक 


( 1 ) अहमदाबाद, गांधीनगर जिले सहित 
( 2 ) अमरेली 
( 3 ) बनासकांठा 
( 4 ) वडोदरा 
( 5 ) भावनगर 
( 6 ) भरूच 

जामनगर 
( 8 ) जूनागढ़ 


वाणिज्य मंत्रालय 

वस्तु विभाग 
हथकरचा विकास आयुक्त का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 10 मार्च 1981 
सं० ए० -1 2025 ( ii )/ 3/ 80-व्यवस्था II ( क ) - - राष्ट्रपति , 
श्री मरलीधर नोमाजी बोरकर को 26 फरवरी , 1981 के पूर्वाह्न 


भाग 1 - - खण्ड 1 ] 
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से आगामी आदेशों तक के लिए बुनकर सेवा केन्द्र , कलकत्ता में 
सहायक निदेशक ग्रेड II ( गैर तकनीकी ) के पद पर नियुक्त कर 
करते है । 


स्थानापन्नध्य में कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी के पद पर सहर्ष नियुक्ति 
प्रदान करते हैं । 

एस० वी० प्रली , 
कार्यालय अध्यक्ष 
भारतीय खान ब्यरो 


सं० ए०- 32013/ 9/ 80-प्रशा० II ( क ) - - राष्ट्रपति , श्री 
श्रीनाथ प्रसाद , स्थाई पार्ट डिजाइनर को 25 फरवरी , 1981 
से आगामी आदेशों तक के लिए बुनकर सेवा केन्द्र , वाराणसी 
में सहायक निदेशक ग्रेड 1 (डिजाइन ) के पद पर नियुक्त 
करते हैं । 

पी० शंकर , 
संयुक्त विकास आयुक्त ( करघा ) 


- 


r 


- 


PADMATL - 


पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

( प्रशासन शाखा 6 ) 
नई दिल्ली , दिनांक 19 मार्च 1981 
मं० ए० - 6/ 247 ( 384 ) - कलकरता निरीक्षण मण्डल 
के अधीन उप निदेशक निरीक्षण कुलटी के कार्यालय में सहायक 
निरीक्षण अधिकारी ( इन्जी ) श्री प्रार० के० सरकार को दिनांक 
2 - 3 -1981 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों के जारी होने तक 
निरीक्षण निदेशक , कलकत्ता के कार्यालय में तदर्थ आधार पर 
निरीक्षण अधिकारी ( इन्जी ) के पद पर स्थानापन्न प से पदोन्नत 
किया जाता है । 

श्री सरकार ने सहायक निरीक्षण अधिकारी ( इन्जी ) का 
पदभार छोड़ दिया और दिनांक 2- 3- 1981 ( पूर्वाह्न ) से निरीक्षण 
अधिकारी ( इन्जी ) का पद भार सम्भाल लिया । 


नागपुर , दिनांक 17 मार्च 1981 
सं० ए०- 31014/ 5 / 80-स्थापना ए० - - श्री एम० एम० 
उबरी, स्थानापन्न प्रकाशन अधिकारी को भारतीय खान ब्यूरो. 
में प्रकाशन अधिकारी के पद पर तारीख 10- 1- 1976 से स्थायी 
किया जाता है । 

दे० नं० भार्गव, 

नियंत्रक 

भारतीय खान ब्यूरो 
भारतीय सर्वेक्षण विभाग 

महासर्वेक्षक का कार्यालय 
देहरादून , दिनांक 19 मार्च 1981 
सं० सी०- 5702/ 579- ए - - निम्नलिखित अधिकारियों , 
जिन्हें सहायक प्रबन्धक , मानचित्र पुनरुत्पादन ( सा०सि० सेवा 
ग्रप " बी० " ) के पदों पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया गया था , 
की 30 दिसम्बर , 1980 से उक्त पदों पर पुष्टि की जाती है : --- 

1 . श्री समीर कुमार बैनर्जी 
2. श्री धीरेन्द्र कुमार 

श्री ए० सी० दीवान 

श्री पार० के० चौधरी 
5 . श्री टी० पी० मुखर्जी 


प्र० - 6/ 247 ( 276 ) / 60- ---निरीक्षण निदेशकः कलकत्ता 
के कार्यालय में स्थापी निरीक्षण अधिकारी ( इन्जी० ) और स्थाना 
पन्न निरीक्षण अधिकारी ( इन्जी० ) श्री अजय कुमार बोस निवर्तमान 
श्राय होने पर दिनांक 28- 2- 1981 के अपराल से सरकारी सेवा 
से निवृत्त हो गये । 


दिनांक 20 मार्च 1981 
मं० सी०-5703/ 594 - - नीचे लिख तकनीकी सहायक 
मिने पंड, जो अपने नाम के सामने दी गई तारीख व अधिसूचना 
संख्या के अनुसार सहायक प्रबन्धक , मानचित्र पुनरुत्पादन के पद 
पर तदर्थ अधिार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किए गए थे , अब 
6 दिसम्बर, 1980 से उक्त पर्दा पर नियमित प्राधार पर स्थाना 
पन्न का में नियुक्त किए जाते हैं : ---- 


सं० प्र० 6/ 247 ( 297) / 60 - -निरीक्षण निदेशक , कलकत्ता 
के कार्यालय में स्थायी निरीक्षण अधिकारी ( इन्जी० ) और स्थाना 
पन्न निरीक्षण अधिकारी ( इन्जी० ) श्री एस० सी० सेनगात 
निवर्तमान प्रायु होने पर दिनांक 28- 2- 1981 के अपराह्न से 
सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये ; 

एम० जी० मेनन , 

( उप निदेशक निरीक्षण ) 
कृते महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान 


नाम 


तदर्थ अधिसूचना 
पदोन्नति संख्या एवं 
की तारीख तारीख 


वर्तमान 
नियुक्ति 


सर्वश्री 
1. जं० एन० कार्की 22- 6 -79 

(पूर्वान ) 


- 


- 


- 


अधि० सं० मानचित्र 
सी - 5558/ प्रकाशन 
594 दिनांक निदेशालय , 
5 - 10 - 79 देहरादून । 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( खान विभाग ) 
भारतीय खान ब्यूरो 
नांगपुर, दिनांक 24 फरवरी 1981 
सं० ए० - 19011 ( 279 ) / 80-स्था० ए०संघ लोक 
सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति , श्री अब्दुल रहमान को 
दिनांक 29 जनवरी, 1981 के पूर्वाह्न से भारतीय खान ब्यूरो में 


2. धूम मिह 


. 


11- 7- 79 अधि सं० प्राक मान 
( पूर्वाह्न ) सी - 55 4 3/ 594 चिन्न उत्पादन 

दिनांक संयंत्र 
24- 8- 79 हैदराबाद 
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. 


सं० सी०- 5704/ 579- ए - - श्री ए० के० चक्रवर्ती, जो 
सहायक नकाश ( सा० सि० से० ग्रुप " बी " अराजपत्रित पद ) 
के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किए गए थे , की 29 दिसम्बर , 
1980 से उक्त पद पर पुष्टि की जाती है । 

के० एल० खोसला , 

मेजर जनरल , 
भारत के महासर्वेक्षक ( नियुक्ति प्राधिकारी ) 


नई दिल्ली , दिनांक 17 मार्च 1981 
सं० 10 / 38 / 80- एस० तीन - - महानिदेशक , माकागवाणी , 
एतद्वारा श्री स्वप्न लाल चौधरी को 21- 2- 1981 ( पूर्वाह्न ) 
से अगले आदेश होने तक , उच्च शक्ति प्रेविन , का आकाशवाणी 
चिन्सुरा में अस्थाई क्षमता में सहायक इंजीनियर के रूप में नियुक्त 
करते हैं । 


दिनांक 19 मार्च 1981 
सं० 10 / 33/ 80- एस० -III .. - महानिदेशक , प्राकाशवाणी , 
श्री सतीश कुमार एस० मोध को 24- 2-1981 ( पूर्वाल ) से , 
अगले आदेश तक, दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई में , सहायक इंजीनियर 
के रूप में , अस्थाई क्षमता में , नियुक्त करते हैं । 


सं० 10/ 59/ 80- एल - III---- महानिदेशक , आकाश 
वाणी एतद् ारा श्री पी० एल० बरनवाल को 17- 2- 81 ( पूर्वाह्न ) 
से अगले आदेश तक अनुसंधान इंजीनियर कार्यालय , नई दिल्लो 
में सहायक इंजीनियर के रूप में अस्थाई क्षमता में , नियुक्त करते 
करते हैं । 


देहरादून , दिनांक 20 मार्च 1981 
सं० स्था०-I 5706/पी० एफ० ( के० सी० भट्टाचार्जी) -... 
प्राक मानचित्र उत्पादन संयंत्र ( सर्वे प्रशि० एवं मानचित्र उत्पा० 
केन्द्र ) भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद के श्री के० सी० 
भट्टाचार्जी, स्थापना एवं लेखाधिकारी, ग्रुप " बी " को उनके 
सेवाकाल की समाप्ति पर दिनांक 28 फरवरी, 1981 ( अपराह्न ) 
से सेवा निवृत्त किया जाता है । 

इकबाल सिद्दिकी , मेजर इंजीनियर्स 

सहायक महासर्वेक्षक 

कृत भारत के महासर्वेक्षक 
राष्ट्रीय अभिलेखाकार 
नई दिल्ली - 11000 1 , दिनांक 19 मार्च 1981 

सं० 11 - 24/ 79 ( ए० - 1 ) इसट -~ - संघ लोक सेवा आयोग 
की सिफारिश पर अभिलेखा निदेशक भारत सरकार एतद् द्वारा 
श्री छेदी लाल प्रजापति को निर्यामत अस्थायी आधार पर आगामी 
आदेशों तक दिनांक 16 फरवरी , 1981 ( पूर्वाह्न) से वैज्ञानिक 
अधिकारी (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित ) नियुक्त करते है । 

भीम सैन कालड़ा , 

प्रशासन अधिकारी 
कृते अभिलेख निदेशक 


दिनांक 20 मार्च 1981 
___ सं० 10/ 29/ 80-एस० III-.- महानिदेशमा, आकाशवाणी , 
एतद्वारा श्री पो० एल० दाबे को 23-2- 1981 (पूर्वाह्न ) से 
अगले प्रादेश त , दूरदर्शन केन्द्र कटक में सहायक इंजीनियर के रूप 
में अस्थाई क्षमता में , नियुक्त करते हैं । 

___ सं० 10/ 50/ 80- पग० तीन - ~- महानिदेशक , श्राफाश 
बाणा, एतद्द्वारा श्री वो ० एस० प्रभ को 21-2- 1981 (पूर्वान ) 
से अगले आदेशों तक, प्राकाशवाणी, शिलांग में अस्थायी प्राधार 
पर सहायक इंजीनियर नियुक्त करते है । 

सं० 10 / 60/ 80- एस० [II - -महानिदेशक , आकाशवाणी, 
श्री प्रकाश देहारिया को , 17- 2- 1981 ( पूर्वाह्न ) से अगले आदेश 
तर, अाकाशवाणी, इन्दौर में सहायक इंजीनियर के रूप में , अस्थायी 
क्षमता में , नियुक्त करते है । 

एच० एन० बिस्वास , 
प्रशासन उपनिदेशक ( ई ) 

कृते महानिदेशक 


प्राकाणवाणी महानिदेशालय 

(सिबिल निर्माण स्कन्ध ) 
नई दिल्ली , दिनांक 13 फरवरी 1981 
सं० ए० -12013/ 3/ 77- सी० डब्ल्यू ० -I-.-.- महानिदेशक 
प्राकाशवाणी , श्री ए० के० सूद , सहायक वास्तुविंद , केन्द्रीय लोक 
निर्माण विभाग, नई दिल्ली को 31- 1- 81 ( अपरान ) से प्रथमतः 
एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर रु० 650 
30 - 740- 35- 810- द० रो० - 35 - 880-40- 1000 -द० रो०- 40 
1200 के वेतनमान में सिविल निर्माण स्कन्ध , आकाशवाणी , नई 
दिल्ली में सहायक वास्तुविद के रूप में नियुक्त करते हैं । 

श्री ए० के० सूद का वेतन और भत्ते समय -समय पर संशोधित 
वित्त मंत्रालय के का० शा० संज्या 10/ 24/ ई०-III/ 60, दिनांक 
4 मई, 1961 के अनुसार नियमित किए गए जाएंगे । 

एस० रामास्वामी, 
अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर (सिविल ) के 

इंजीनियरी अधिकारी 

कत महानिदेशक 


नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 1981 
मं० 5 ( 116) / 61 - एस० एक - - श्री मेहर सिंह , कार्यक्रम 
निष्पादक , विदेश प्रसारण सेवा प्रभाग , अाकाशवाणी , नई दिल्ली 
को , सेवानिवृत्ति को प्रायु प्राप्ति होने पर , 31 जनवरी, 1981 
को अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त किया जाता है । 


दिनांक 19 मार्च 1981 


सं० 4 ( 34 ) / 80 - एस0 -I - महानिदेशक , आकाशवाणी 
एतद् द्वारा श्री एम० एल० प्रार्य , को प्राकाशवाणी उदयपुर में 21 
फरवरी , 1981 की अपराह्न से अगले आदेश तक कार्यक्रम निष्पादक 
के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं । 
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दिनांक 20 मार्च 1981 
सं० 6 ( 92 ) / 63- 1स० एक - महानिदेशक , प्राकाशवाणी 
एसद्वारा श्री वी० के० बस , क्षेत्रीय संवाददाता को रेडियो 
काश्मीर, जम्मू में 24 फरवरी, 1981 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम 
निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं । 

हरीश चन्द्र जयाल, 
प्रशासन उपनिदेशक 

कृते महानिदेशक 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 

नई दिल्ली , दिनांक 17 मार्च 1981 
सं० ए० 19018/ 27 / 80 -के० स० स्था० यी०- I - स्वास्थ्य 
सेवा महानिदेशाक ने डा० मईलाराम यादया को केन्द्रीय 
सरकार स्वास्थ्य योजना में 21 फरवरी , 1981 पूर्वाल से अस्थाई 
प्राधार पर होमियोपैथिक फिजिशियन के पद परनियुक्त किया है । 

टी० एस० राव , 
उप निदेशक 


परमाणु ऊर्जा विभाग 

( प्रमाणु खनिज प्रभाग ) 
हैदराबाद- 50001 6, दिनांक मार्च 1981 
सं०प० ख० प्र०- 1/ 26/ 80-भर्ती - परमाणु ऊर्जा विभाग के 
परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्द्वारा कुमारी अम्बुजा शरदचन्द्र 
प्रधान को परमाणु खनिज प्रभाग में मार्च, 16 1981 के पूर्वाह्न 
से लेकर अगले पादेश होने तक अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी / 
अभियन्ता ग्रेड “ एस बी " नियुक्त करते हैं । 

एम० एस० राव , 
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी 


नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 1981 
सं० ए०- 19012/19 / 79 -स्टोर- 1 --- सेवा निवर्तन की 
पाय के हो जाने पर सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार करनाल 
के सहायक डिपो मनेजर, श्री रतन सिंह 28 फरवरी , 1981 
अपराल को सेवा से निवृत्त हो गये है । 

शिव दयाल, 
उप निदेशक प्रसासन ( स्टीर ) 
ग्रामीण पुननिर्माण मंत्रालय 

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 
फरीदाबाद, दिनांक 19 मार्च 1981 
सं० ए०- 19023/ 65/ 78-प्र० त० --विभागीय पदोन्नति 
समिति ( वर्ग व ) की संस्तुतियों के अनुसार श्री पार० वी० कुरूप 
जो इस निदेशालय के अधीन कालीकट में तदर्थ प्राधार पर विपणन 
अधिकारी ( वर्ग 1 ) के पद पर काम कर रहे हैं , को दिनांक 21 
फरवरी, 1981 से अगले प्रादेश होने तक नियमित आधार पर 
स्थानापन्न रूप में विपणन अधिकारी ( वर्ग 1 ) के पद पर नियुक्त 
किया गया है । 

बी० एल० मनिहार, 

निदेशक प्रशासन 

कृते कृषि विपणन सलाहकार 
भामा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 

कामिक प्रभाग 
अम्बई- 400085, दिनांक 25 फरवरी 1981 

सं० पी०ए० / 68 ( 6 ) / 77- प्रार० 5 ---निदेशक , भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र , श्री नागेश सदाशिव खंबेकर की वैज्ञानिक 
अधिकारी इंजीनियर ग्रेड एस० बी० पद पर नियुक्ति को , इस 
अनुसंधान केन्द्र में 28 फरवरी, 1981 अपरान से 28 फरवरी, 
1982तक, निश्चित समयावधि के लिए बढ़ाते हैं । 

टी०डी० घाडगे , 
उपस्थापना अधिकारी 


भारी पानी परियोजना 
बम्बई - 40008, दिनांक 18 मार्च 1981 
सं० 05012/ पार० 4 /ो० पी० / 1288 - -भारी पानी 
परियोजना के , विशेष कार्य अधिकारी, श्री अन्नामलाई नटराजन , 
( वस्त्र ) प्रापूर्ति निदेशक के कार्यालय के स्थायी प्रवर श्रेणी लिपिक 
तथा भारी पानी परियोजना ( तती कोरिन ) में स्थानापन्न सहायक 
लेखाकार को उसी कार्यालय में अस्थायी रूप में तदर्थ आधार पर 
14 अप्रैल , (पूर्वाह्न ) 1980 से 15 मई, ( अपराह्न ) 1980 
तक श्री ए० एन० मुत्तुस्वामी सहायक लेखा अधिकारी 
जो भारी पानी परियोजना ( ततीकोरिन ) में स्थानापन लेखा 
अधिकारी II नियुक्त किए गए हैं , के स्थान पर स्थानापन्न सहायक 
लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं । यह इस कार्यालय की अधिसूचना 
सं० 05012/ पार० 4/ प्रो० पी० / 3955, दिनांक 9 सितम्बर , 
सन् 1980 के स्थान पर जारी किया गया है । 

___ सं० 05012/ प्रार० 4/ो० पी० - - भारी पानी परियोजना 
के ,विशेष कार्य अधिकारी, श्री अगराइ नटेसा अईयर मुत्तुस्वामी, 
राजस्थान परमाणु वापर परियोजना के स्थायी लेखाकार तथा 
भारी पानी परियोजना ( तूतीकोरिन ) को उसी कार्यालय में अस्थायी 
रूप में तदर्थ आधार पर14 अप्रैल , (पूर्वाह्न ) से 15 मई , ( अपराह्न ) 
1980 तक के लिए श्री के० के० गोपालकृष्ण लेखा अधिकारी 
II जो छुट्टी पर गए हैं , के स्थान पर लेखा अधिकारी-IJ नियुक्त 
करते हैं । यह इस कार्यालय को अधिसूचना सं० 0 50 12/ पार० 4/ 
ओ० पी० / 3956, दिनांक 19 सितम्बर , 1980 के स्थान पर 
जारी किया गया है । 


दिनांक 20 मार्च 1981 


सं० 05000 / पार० 1/ प्रो० पी० / 13 5 1 ----भारी पानी 
परियोजना के , विशेष कार्य अधिकारी, श्री पन्द्राथील पदमनाभन 
नम्बियार, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी उच्च श्रेणी 
लिपि तया भारी पानो परियोजना ( मुख्य कार्यालय ) के स्थाना 
पन्न सहायक लेखापाल को , उसो कार्यालय में श्रीमती एम० एम० 
कणिक, सहायक लेखा अधिकारी, जो बार्क की विस्तार योजना 
प्रफे तारापुर में लेखा अधिकारी- II के रूप में स्थानापन्न हो गई है , 
के स्थान पर 5 दिसम्बर, (पूर्वाह्न ) 1980 से 6 मार्च, ( अपरान ) 
1981 तक के लिए प्रस्थायी रूप में , तदर्थ आधार पर सहायक 
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लेखा अधिकारी नियक्त करते हैं । यह इस कार्यालय की अधिसूचना 
सं० 05000/ मार० 1 / भो० पी० / 226, दिनांक 13 जनवरी, 
1981 के स्थान पर जारीकिया जा रहा है । 

श्रीमती के० पो० कल्याणीकुट्टी, 

प्रशासन अधिकारी 


दिनांक 19 मार्च 1981 
सं० ए० 32013/ 5/ 79-ई० सा0 -- इस विभाग को दिनांक 
9- 1- 1981 को अधिमुचना मं० ए० 320 13/ 8/ 79 ई० सं० 
के क्रम में राष्ट्रपति ने निम्नलिखित सहायक तव.न . का अधि 
कारियों को जो इस समय तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में 
तकनोको अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं दिनांक 2- 7 -80 
से और अन्य प्रादेश होने तक नियमित आधार पर तकन की 
अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया है । 

- - - - - - - -- - - 
क्रम सं० नाम 

तैनाती स्टेशन 


महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 16 मार्च 1981 
सं० ए० 38015/ 2/ 80-ई० एम० -~- नियंत्रक केन्द्रीय 
रेडियो भण्डार डिपो नेताजी नगर नई दिल्ली के कार्यालय के 
श्री एम० प्रार० कपूर भण्डार अधिकारी ( समूह “ ख ” ) 
( राजपत्रित पद ) ने निवर्तन प्रायु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप 
सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर दिनांक 28 फरवरी 1981 
( अपराल ) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है । 

व जयचन्द्रन 
सहायक निदेशक प्रशासन 
कृते महानिदेशक नागर विमानन 


1. श्री एस . डो० बंसल रेडियोनिर्माण और विकास एकक 

सफदरजंग नई दिल्ली । 
2. श्री के० एस० नारायण वैमानिक संचार स्टेशन , कलकत्ता । 

स्वामी । 
___ 3. श्री एच० एस० सी० राव वैमानिक संचार स्टेशन , बम्बई । 


राष्ट्रपति ने श्री बा० एन० चावला महायक तकन की 
अधिकारों को भी जो लबिया सरकार में विदेश सेवा शर्तों 
पर नियुक्त हैं दिनांक 2- 7- 80 से उनके कनिष्ठ सहयोग. श्री 
एम० डो० बंसल को पदोन्नति की तारीख से और अन्य आदेश 
होने तक नियुक्ति आधार पर तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में 
प्रोफार्मा पदोन्नति की मंजूरी प्रदान की है । 

दिनांक 20 मार्च 1981 


नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 1981 
सं० ए० 32013/ 10/ 80- ई०- - राष्ट्रपति ने श्री बो० 
के० रामचन्द्रन उप निदेशक नियंत्रक विमान क्षेत्र को दिनांक 
13- 3- 81 ( पूर्वाल ) से छ : मास की अवधि के लिए अथवा 
ग्रेडमें नियमित नियुक्ति होने तक इनमें से जो भी पहले हो , 
दिल्ली एयरपोर्ट , पालम पर तदर्थ आधार पर निदेशक विमान 
क्षेत्र के रूप में नियुक्त किया है । 

सुधाकर गुप्ता , 
उप निदेशक प्रशासन 


नई दिल्ला , दिनांक 18 मार्च 1981 
सं० ए० 32013/ 4/ 79- ई० एस० - राष्ट्रपति ने सर्व 
श्री एन० उयसिम्हा और पार० पा० गुप्ता को वरिष्ठ विमान 
निरीक्षक के ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 13- 8- 1980 
के बाद दिनांक 15 - 5- 1981 तक अथवा ग्रेड में नियमित 
नियुक्ति होने तक इनमें से जो भी पहले हो सामान्य शर्तों पर 
जारी रखने को मंजूरा दो है । 


सं० ए० 32013/ 8/ 78- ई० सो0 -~- इम विभाग की 
दिनांक 21- 7- 80 को अधिसूचना मं० ए० 32013/ 9/79 
ई० मो० के क्रम में राष्ट्रपति ने श्री पी० के ० दत्ता -I, सहायक 
संचार अधिकारी को जो इस समय वैमानिक संचार स्टेशन 
कलकत्ता में तदर्थ प्राधार पर संचार अधिकारी के रूप में 
कार्य कर रहे हैं दिनांक 22- 7- 80 से संचार अधिकारी के 
ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है और उन्हें उसी 
स्टेशन पर तैनात किया है । 

सं० ए० 320 14/ 2/ 80 -ई० स. ० - महानिदेशक नागर 
विमानन ने निम्नलिखित तीन संचार सहायकों को प्रत्येक के 
नाम के सामने दी गई तार ख से और दिए गए स्टेशन पर 
सहायक संचार अधिकार, के ग्रेड में तदर्थ प्राधार पर नियवत 
किया है : - -- 


क्रम सं० नाम 


वर्तमान तनासी स्टेशन 


नया तैनातं स्टेशन 


कार्य ग्रहण करने की तारीख 


वैमानिक संचार स्टेशन बम्बई वैमानिक संचार स्टेशन अहमदाबाद 29 - 1- 81 (पूर्वाल ) 
2. श्री पार० गोविन्दराजाल वैमानिक संचार स्टेशन नागपुर वैमानिक संचार स्टेशन नागपुर ? : - 1 : -६0 ( पूर्वाल ) 
3. श्री एम ० दोरैराजन . वैमानिक संचार स्टेशन मद्रास वैमानिक संचार स्टेशन मद्रास 31- 12 - 80 ( पूर्वान ) 


वी जयचन्द्रन , 
सहायक निदेशक प्रशासन 
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केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय 

कानपुर दिनांक 17 मार्च 1981 
सं० 5/ 81 - - इस समाहर्तालय के निम्नलिखित वर्ग 
" ख " अधिकारी अधिवर्षता की प्राय प्राप्त होने पर उनके नाम 
के सामने दो गई तारीख से सरकारी सेवा से निवृत हो गए : 


क्रम सं० अधिकारी का नाम व पद दिनांक 
- - -- -- - - - -- 
1. श्री बी० सी० कपूर 28- 2- 1981 ( अपराल ) 

अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
गुरसहायगंज । 


विधि , न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 

कम्पनी लॉ बोर्ड 

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 
कम्पनी अधिनियम 1956 और जी० वी० केमिकेलस प्राइवेट 

लिमिटेड के विषय में । 

बंगलूर , दिनांक 13 मार्च 1981 
सं० 2454/ 560/ 81 -- कम्पनी अधिनियम 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतदद्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान 
पर जी० वो० केमिकेलस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके 
प्रतिकूल कारण पशित न किया गया तो रजिस्टर से काट 
दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधिटित कर दी जाएगी । 

पी०टी० गजवानी 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार 

कर्नाटक 


28- 2- 81 


( अपराल ) 


2 . श्री ए०एन० मिश्रा 

अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
मण्डल -1 कानपुर । 


- 


- 


- 


जे० रामकृष्णन , 

समाहर्ता 


केन्द्रीय जल आयोग 


कम्पनी अधिनियम 1956 एवं एस० एन० गायटोंडे एण्ड कम्पनी 

प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 

बम्बई, दिनांक 17 मार्च 1981 
सं० 5470/ 560 ( 5 ) - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुमरण में एतद्वारा सूचना 
दो जाती है को एस० एन० गायटोंडे एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 
का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त 
कम्पनी विघटित हो गई है । 


नई दिल्ली - 22, दिनांक 19 मार्च 1981 


सं० ए० - 19012/ 840/ 80 स्थापना -पांच - अध्यक्ष केन्द्रीय 
जल आयोग रुपये 650 - 30- 740 - 35 - 810- द० रो० - 35 
880- 40- 1000 द० रो०-40-1200 के वेतनमान में श्री 
एम० सी० पाण्डेय पर्यवेक्षक को सहायक निदेशक सहायक 
इंजीनियरी ( इंजीनियरी ) के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नितान्त 
अस्थायी रूप में 6 महीने की अवधि के लिए अथवा इस पद 
के नियमित रूप से भरे जाने तक इसमें जो भी पहले हो 
10 सितम्बर 1980 की पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं । 

ए० भट्टाचार्य 
अपर सचिव 


कम्पनी अधिनियम 1956 एवं अल्यमीनाईज्ड स्टीलस लिमिटेड 

के विषय में । 
बम्बई , दिनांक 17 मार्च 1981 
सं० 13432/560 ( 5 ) - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना 
दो जाती है को अल्युमीनाईडड स्टीलम लिमिटेड का नाम प्राज 
रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित 
हो गई है । 


रेल मंत्रालय 
अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन 
लखनऊ- 11, दिनांक 18 मार्च 1981 


सं० ए० / ई० पी०- 482 - श्री नवनीत लाल का त्यागपत्र 
जिनका धारणाधिकार अनुभाग अधिकारी ( लिपिकीय ) अनु 
मंधान अभिकल्प और मानक संगठन ( रेल मंत्रालय ) लखनऊ 
में था दिनांक 1- 9- 1980 पूर्वाह्न से स्वीकार कर लिया 
गया है । 


कम्पनी अधिनियम 1956 एवं बाम्बे गनी डीलर लेमीनेटरस् 

प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 

बम्बई , दिनांक 17 मार्च 1981 
सं० 17985/ 560 ( 5 )--- कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतदद्वारा 
मुचना दो जातो है की बॉम्बे गन। ईलर लमीनेटरस् प्राइवेट 
लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और 
उक्त कम्पनी विघटित हो गई है । 

प्रो० पी० जैन , 
कम्पनियों का अतिरिक्त रजिस्ट्रार 

महाराष्ट्र , बम्बई 


लेनार्ड फ्रांसिस जेवियर फेटास , 
महानिदेशक / म० अ० मा० सं० 


2 - 16GI / 81 
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कम्पनी अधिनियम 1956 और दी प्रोगरसीव 
कंसरन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 

हैदराबाद , दिनांक 18 मार्च 1981 
सं० 407/ 560 ---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 
की उपधारा ( 5 ) के अनसरण में एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि 
दी प्रोगरसीव कंसरन प्राइवेट लिमिटेड का नाम माज रजिस्टर से 
काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और स्टीरियो फिल्म लिमिटेड के 

विषय में । 
मद्रास , विनांक 21 मार्च, 1981 
सं० 6652/ 560 ( 5 ) 81 ---कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतदद्वारा 
सुचना दी जाती है कि स्टीरियो फिल्म लिमिटेड का नाम 
आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी 
विषटित हो गयी है । 

ह/ ० अपठनीय 
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार 

तमिल नाडु 


वी० एस० राजू 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार , 

आन्ध्र प्रदेश , हवराबाद 
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1 ) श्री एम . वैकुट प्रभु का पुत्र श्री एम० उपेंद्र प्रभु 
टिंबर मचेंट , बेक्तगडि, दक्षिण कन्नड़ । 

( अन्तरफ ) 
( 2 ) श्री प्रोल्विन कार्फडा 

( 2 ) श्री प्रास्टिन कार्कडा 
( 3 ) स्टान्ले मनमोहन 
( 4 ) श्री मोहन हबर्ट 
( 5 ) क्रिस्टोकर कार्कडा 
ग्रुबरट कांपौंड, लोवर बुंडर 
मंगलोर- 575002 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के प्रपन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


प्राप पाई . टी . एन . एस . - - - - - - - 
भास्कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

3604 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बेंगलूर 

बंगलूर, दिनांक 12 मार्च 1981 
निर्देश सं० 319/ 80-81 -- यतः, मुझे, पार० थोथाद्रि 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (बिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- 9 के अधीन समम प्राधिकारी हो , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका रचित बाजार मुस्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 

और जिस को सं० सर्वेनंबर 1, 67, और 85 है, जो हेरंबपुरा विलेख, 
तालूक कोप्पा, में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूचों में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोप्पा , 
अंडर डाक्युमेंट नंबर 161 दिनांक 16- 7- 1980 में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 के अधीन 
तारीख 16 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है फि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे रायमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पौर अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिसी 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मरतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उहण्य से उक्त पन्तरण लिखित में वास्त 
विक सूप में कथित नहीं किया गया है : 


सक्त सम्पत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी पाक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि 
गाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , मो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रतरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त पधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मोर/ या 


अनुसूची 


चिकमंगलूर डिस्ट्रिकट , कोप्पा तालूक , थेनुडि और हेरांबपुरा 
में स्थित काकी इस्टेट जिसका नाम है “स्टान्लेइस्टेट 
विलेख सर्वेनंबर क्लास अगुंटा 


हेरांबपुरा 


( ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 
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काकी 
काकी 
काकी 


13- 22 
38 . 35 
23- 18 


थेनुगे 


85 


आर० थोथाद्रि 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बेंगलूर 
दिनांक : 12 मार्च 1981 
मोहर : 


अता अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीना, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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भारत का राजपत्रा , अप्रैल 117 1061 ( चत्र 21, 1905 ) [ भाग IIT - Nण i 
प्ररूप भाई० टी० एम० एस० - - -- -- - ( 1) श्री मनोरनजन, निरजन चौधुरी , 

( अन्तरक ) 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की पारा 

( 2 ) सुनिल, सुसिला, अजित वास 
269 - 4 ( 1) मधीन सपना 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) क्षिप्रा घोष 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सुचमा पारी करके पूषांत सम्पत्ति के मर्षन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
अर्जन रेंज कलकत्ता 
कलकत्ता, दिनांक 28 फरवरी 1981 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेपः - - 
निर्देश सं० ए० सी० 01/रेज IV / कल/ 80- 81 
यतः मुझे के० सिंहा 

( क ) इस सचमा के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 

की तामील से 30 विम की अवधि , जो भी अवधि 
पके अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रु . से अधिक है 
और जिस की से० है तथा जो मौजा राजापुर जि. ० 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
डोमजुर , हावडा स्थित है । और इससे उपाबद्ध अनुसूचों में और , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
पूर्ण रूप से वणित है । रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
हावड़ा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
के अधोन , 23 - 7- 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का रचित बागार 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी पाय की बाबत , सक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मौजा : राजापुर, जि० डोमजुर , हावड़ा में 7 बीघा जमीन का 
सब कुछ जैसे 1980 का दलिल सं० 2640 में और पूर्णरूप से 
वर्णित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पा 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए : 


के० सिंहा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज IV 54 , रफी अहमद किदवाई 

रोड़ कलकत्ता - 16 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ष के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 


दिनांक : 28 फरवरी 1981 
मोहर : 


भाग 1 - खण्ड 1] भारत का राजपा , मार्च 11, 1981 ( चैत्र 21, 1902 ) 

1821 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - ( 1 ) श्री चंदुलाल वालचंद गांधी 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

1180,शिवाजी नगर पूने - 5 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मेसर्स शहा दिक्षित एसोसिएटस 

182, शुक्रवार पेठ , पूने 
भारत सरकार 

पार्टनर 1. श्री महेन्द्र मोती लाल शहा , 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

सो - 60 अदिनाथ सोसायटी पूने 

2. श्री मनवेन्द्र कुमार हरी दिक्षित 
अर्जन रेंज पूना 

राधारानी , एकोपा सोसायटी पुने । 
पूना , दिनांक 13 मार्च 1981 

( अन्तरिती ) 
निर्देश सं० एम० आर० हवेली 1/ 509/ 80- 81 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
यत : मुझं , ए० सी० चन्द्रा 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 288- ख के 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 /- 50 से 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अधिक है 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधिमाव 
और जिम की सं० सि० स० नं0 1180 फा० प्ला० नं0 558 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त ग्यक्तियों में से 
टी० पी० नं0 I मम प्लाट नं 7/ 1 है तथा जो शिवाजी नगर पूने में 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमृर्च में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबंधक हवेली ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
1, रजिस्ट्री करण अधिनियम , 1908 ( 1098 का 16 ) के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
अधीन दिनांक 8/ 80 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताकारी के 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह सटीकरग : - - इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर प्रतरिती 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
फन निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

दिया गया है । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उपत प्रधि . 

नियन के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या प्रम्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रापर्टी जो मि० स नं0 1180 फायनल प्लाट नं0 558 
टा० पो० स्किम नं - I , सब प्लाट नं0 7, प्लैन में सब प्लाट नं० 
7/ 1 दिखाया है , जो शिवाजी नगर पूने 5 में स्थित है । 

( जैसाकि रजिस्ट्रोकृत विलेख क्रम 2428 जो अगस्त 1980 
को दुय्यम निबंधक हवेलो I के दफ्तर में लिखा है । 

ए० सी० चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज पूना 
दिनांक : 13 मार्च 1981 
मोहर : 


अत :, अब , उक्त अधिनियम , की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
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भारत का राजपन , अप्रल 11; 1981 ( चैत्र 21, 1902 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्रकम माई . टी . एम . एस . --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमतो शान्ति देवी जोजे राय रामेवरी प्रसाद वर्तमान 

साकिन मौजा नील कोठी डेहरी प्रोन सोन पत्रालय 
डेहरी प्रोन सोन जिला रोहतास 

( अन्तरफ ) 
( 2 ) श्री योगेन्द्र कुमार जैन वरूद स्वर्गीय चक्रेश्वर कुमार जैन 

साकिन देवाश्रम पारा थाना के पनालय आरा जिला 
भोजपुर । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार , पटना 

पटना , दिनांक 11 मार्च 1981 
निदेश सं० III 470/अर्जन / 80- 81--- अत : मुझे , हृदय 
नारायण 

आयकर अधिनियम, 1961 ( 1901 42 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
263- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिस को सं० थाना नम्बर 3 तौजी नम्बर , 18224, खाता 
नम्बर 38 , सर्वे खसरा नम्बर 907 है, तथा जो राजापुर पटना 
में स्थित है ( और इससे उपाबत अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 17- 7-80 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफन से, ऐसे दृश्यमान प्रति फल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल. निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक 
निखिर में वास्तविक रूप से कपिर नहीं किया गया है :--- 


को यह सूचना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राशेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की भवधि, जो भी 
मगधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिन 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उन 

अधिनियम के अध्याय 20. फ में परिभाषित 
है , वही अपं होगा जो उस अध्याय में लिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

पधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


जमीन का रकबा 3 कटठा 16 धूर जो मौजा राजापुर थाना 
नम्बर 3 तौजी नम्बर 18224, खाता नम्बर 38 सर्वे खेसरा 
नम्बर 907 में स्थित तथा हैजो पूर्ण रूप से वसिका नम्बर 5541 
दिनांक 17 - 6 - 80 में वर्णित है तथा जिसका निवेन्धन जिला प्रवर 
निबंधक पदाधिकारी पटना द्वारा की गई है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
घा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के 
लिए 


हृदय नारायण 

सक्षम पदाधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर पायुक्त , 

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार , पटना 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -.... 


दिनांक : 11 मार्च 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - ---- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री हिमान्सु पाठक वल्द श्री मणिशंकर पाठक 

निवासी "प्रभु कुंज कतरास रोड़ धनवाद 
पत्रालय एवं थाना धनवाद चौकी जिला धनवाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मसर्स " गुडविल प्रोपरटीज " जिसका कार्यालय कतरास 

रोड़ धनवाद पत्रालय एवं थाना धनवाद चौकी सदर , 
अवर निबंधन कार्यालय धनबाद एवं जिला धनवाद है 
जिस फर्म के इस समय निम्नलिखित पाटर्नस हैं : -- 
1. श्रीमती कमलेश जिन्दल जौजे श्री सुरज जिन्दल 
2. सरदार रेवल सिंह सेठी वल्द सरदार गुरदीत सिंह 
सेठी 
3. लखमीरसिंह सवरवाल वल्द स्व० सरदार 
जसवन्त सिंह सवरवाल । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र , बिहार , पटना 

पटना, दिनांक, 17 मार्च 1981 
निदेश सं० III 471 /अर्जन /80-81 - अतः मुझे , हृदय 
नारायण 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिस की सं० प्लौट नम्बर 301 एवं 302 का अंश है तथा जो 
धनवाद कतरास रोड़ में स्थित है ( और इस उपलब्ध अनुसूची 
में और पुर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
धनवाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक 2- 7- 80 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


(ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


51 कट्ठाधरारी जमीन में पक्का एवं खपड़पोस मकान 
और अन्य बनावट सहित मौजा धनवाद कतरास रोड़ तथा जो प्लौट 
नम्बर 301 एवं 302 के अंश में स्थित है तथा पुर्ण रूप वसिका 
नम्बर 5468 दिनांक 2- 7- 80 में वर्णित है एवं जिला अवर 
निन्धक पदाधिकारी धनवाद द्वारा पंजीकृत है । 

हृदय नारायण 

सक्षम पदाधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायक आयुक्त 

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार , पटना 
दिनांक : 17 मार्च 1981 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - --- -- -- - - 
पायकर पधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की 

धारा 289- 9 ( 1 ) के प्रथीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना 


पटना , दिनांक 17 मार्च 1981 
निदेश सं० III 472 / अर्जन/ 80- 81 - अतः मुझे , हृदय 
नारायण 
पायकर अधिनियम , 1981 (1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पानात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- पके अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
६० से अधिक है । 
और जिस को सं० प्लोट नम्बर 301 एवं 302 का अंश है , तथा जो 
धनवाद कतरास रोड़ में स्थित है ( और इस उपाबब अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
धनवाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक 2- 7- 80 
को पूर्वोक्त सम्पति के उषित गाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
तिशत से अधिक है और अन्सारक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( 1 ) श्री मुकुल पाठक वल्द मणिशंकर पाठक 

निवासी " प्रभू कुंज " कतरास रोड़ धनबाद 
पत्रालय को थाना धनबाद चौकी जिला धनबाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मेसर्स " गुड विल प्रोपरटीज जिसका कार्यालय 

कतरास रोड़ धनवाद पत्रालय एवं थाना धनवाद चौकी 
सदर अवर निबंधन कार्यालय धनवाद एवं जिला 
धनवाद है जिस फर्म के इस समय निम्नलिखित 
पार्टनर्स हैं : 
1. श्रीमती कमीलेश जिन्दल जौजे श्री सुरज जिन्दल 
2. सरदार रवल सिंह सेठी वल्द सरदार गुरदीत 
सिंह सेठी 
3. लखमीर सिंह सवरवाल वल्द स्व० सरदार 
जसवन्त सिंह सवरवाल 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरका के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पोर/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , यही मर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
घम - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


51 कट्टा धरारी जमीन में पक्का एवं खपड़पोम मकान 
और अन्य बनावट सहित मौजा धनबाद कतरास रोड़ तथा जो प्लोट 
नम्बर 301 एवं 302 के अंश में स्थित है तथा पूर्ण रूप से वसिका 
नम्बर 5469 दिनांक 2 - 7- 80 में वर्णित है एवं जिला प्रवर 
निवन्धक पदाधिकारी धनवाद द्वारा पंजीकृत है । 

हृदय नारायण 

सक्षम पदाधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त 

अर्जन परिक्षेत्र बिहार, पटना 
दिनांक : 17 मार्च 1981 
मोहर : 


मतः पब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के बनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 289-9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित पतियों , अपात : - - 


भाग II - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रेल 11, 1981 ( चैत्र 21 , 1903 ) 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस . - - - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमति फूला रानी पत्नी श्री के० आर० मोंगा 
निवासो एफ - 92 ईस्ट आफ कैलाश नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
( 2 ) एटेक्स इन्डिया सी - 237डिफेन्स कालोनी नई दिल्लो 
वाया पार्टनर मिसिज विनीता गुलाटी 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि का तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
. से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I एच बलाक , विकास भवन , 
इन्द्र प्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली 220002 

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०-I एस० आर०- III/ 7- 80/ 
665 - - अतः मुझे आर० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000 /- रुपए से अधिक है 

और जिसको सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव गदईपुर महरौली 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इस उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, दिनांक जुलाई 80 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उस अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों . का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि 4 बोधा 16बिस्वास खसरा नं0 589 गांव गदईपुर 
महरौलो नई दिल्लो । 


( ख ) ऐसो किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
__ का , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


आर० बी० एल० अग्रवाल 

___ सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज I विकास भवन एच० ब्लाक 

इन्द्र प्रस्थ स्टेट , नई दिल्ली , 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अवोन मिनितिन पक्तियों , अर्थात : 
3 - 16 GI/81 


दिनांक : 18 मार्च 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपन, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903) 


[ भाग 


- 


1 


प्ररूप भाई . टी . एम . एस . -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की पारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती फूला रानी पत्नी श्री के० आर० मोंगा 
निवासो एफ - 92 ईस्ट पाफ कैलाश नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) एटक्स इन्डिया सी - 237 डिफेंस कालोनी नई दिल्ली 
वाया पार्टनर मिसिज विनीता गुलाटी । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज -I , एच ठलाक , विकास भवन , 
इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली - 110002 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी अवधि 
पाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


" स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू ०/I एस० भार० ]I/ 7- 80/ 
664 -- अत : मुझे प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिम की सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव गवईपुर महरौली 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , दिनांक जुलाई 80 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के पयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापाक्त संपत्ति का उचित गापार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


समीकरणः - - इसमें प्रयुक्त सम्बों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , बहो मर्म होगा जो उस अध्याय में दिया 


अनुसूची 


( क ) मन्सरण से हर किसी आय की बापत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिा : 
और या 


कृषि भूमि 4 बीघा 16 विस्वास खसरा नं० 611 गांव 
गदईपुर महरौली नई दिल्ली 


( ख ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


पार० बी० एल० अग्रवाल 

___ सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज -] , विकास भवन एच ब्लाक , 

इन्द्र प्रस्थ स्ट्रेट, नई दिल्ली - 2 


अत : प्रब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


दिनांक : 18 मार्च 1981 
मोहर : 


भाग - खण्ड 11 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 11 ; 1981 ( चन 217 1903 ) 


4833 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री मनोहर सिंह पुत्र कर्म चन्द , 
निवासी गांव सतबेरी, नई दिल्ली वाया एटार्नी 
श्याम सिंह पुत्र कर्मचन्द, गांव सतबेरी , नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
2. श्री ए . पी० सहगल पुत्र श्री राम सरन दास 
निवासी आर- 75, ग्रेटर कैलाश-I , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, विकास भवन , 
एच छलाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली -110002 

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च, 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ० एस० आर०- III/ 7- 80/ 
748 - अत : मुझे पार० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
को धारा 289- व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव सतबेरी, 
महरौली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और जो पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
अपित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरकः ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
एसे अन्तरण के लिए ता पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उका अतरण लिखित में वास्तविक रूप से पित 
नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

निगम के अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित हैं वही 
प्रर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अत्तर से दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्रान या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


___ कृषि भूमि 18 बोघा 5 बिस्वास गांव सतबेरी, महरौली , 
नई दिल्ली । 

प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज -I , विकास भवन , 
एम , ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ स्टेट , 

नई दिल्ली - 2 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) के 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


दिनांक : 18- 3- 1981 
मोहर : 


1 


4834 भारत का राजपत्र , अप्रैल 11 : 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 

[ भाग - 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- - --- - 

___ 1. श्री मनोहर सिंह पुत्र कर्मचन्द निवासी गांव सतबेरी 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

तहसील महरौली , ईन दिल्ली वाया एटार्नी श्याम सिंह 
धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 

पुत्र कर्मचन्द गांव सतबेरी , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री ए० पी० सहगल पुन श्री राम सरन दास , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

निवासो पार० - 75 , ग्रेटर कैलाश-I , नई दिल्ली । 
अर्जन रेंज-I विकास भवन 

( अन्तरिती ) 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली - 110002 
नई दिल्ली, दिनांक 18मार्च 1981 

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० पाई० ए० सी० एक्यू ०-J/ एम०पार -III / 7-80/ 

कार्यवाहियां करता है । 
749 - अत : मुझे पार० ०बी एल० अग्रवाल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 चिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव सतबेरी महरौली , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
नई दिल्ली में स्थित है ( और सइ से उपाबद्ध अनुसूची में और जो 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रक्ष्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अधिर्धानयम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

गया है । 
रूप से कधित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 


कृषि भूमि 18 बोधा 4 बिस्वास , गांव सतबेरी , महरौली , 
नई दिल्लो । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , विकास भवन , 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


सारीख 18- 3- 1981 
मोहर : 


% - 


- - 
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4835 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - -- - - - - - - - 

1. श्रीमती बलवन्त कौर पत्नी श्री एस० एस० मोंगा 

एक - 92, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . एटक्स इण्डिया , 

सा - 237 , डिफेंस कालोनी , नई दिल्ली वाया पार्टनर 
भारत सरकार 

मिसिज विनीता गुलाटो । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज -I, विकास भवन , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एच ब्लाक इन्द्र प्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली - 220002 कार्यवाहियां करता हूं । 

____ नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च, 1981 
निदश सं० आई० ए० सी० एक्यू० एम० आर०- III / 7- 80/ 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 
663 - - अतः मुझे आर० बो० एल० अग्रवाल 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
हैं कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रु० से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जितका सं० कृषि भूमि है तथा जो गाव गदई पुर महरौली 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिकन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का . जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

पधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि 4 बोधा 16 विस्वास गांव गदईपुर , तहसील 
महरौली , नई दिल्लो । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I , विकास भवन 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्त इस्टेट, नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधार 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 


तारीख 18 - 3-1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


[ माग 1 - खण्ड 1 


1. श्रीमतो बलवन्त कौर , पत्नो श्री एस० एम० मोंगा 
एफ -92 , ईस्ट माफ कैलाश , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री एटेक्स इण्डिया 

सा - 237, डिफेंस कालोनी , नई दिल्ली वाया पार्टनर 
श्रीमतो विनोता गुलाटी । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्रारूप आई० टी० एन . एस . - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (मिरीक्षण ) 

अर्जन रज-I , विकास भवन , 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिहली - 110002 

नई दिल्ली , दिनांक 18 मार्च, 1981 
निर्देश सं० आई०ए० सी० / एक्यू ०-/ एस०प्रार०- III / 7- ६c/ 
662 - यतः मुझे प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति मिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 50 से 
माधिक है 
और जिसी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव गदई पुर महरौली , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक जुलाई , 1980 
को पूर्थोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
कशे का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्चह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उस अन्तरग लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है, वही प्रर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; पौर/ या 


अनुसूची 


कृषि भमि एरिया 4 बोधा 16 विस्वाम गांव गदई पुर , 
महरौला , नई दिल्ला । 


) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पार० बो० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , विकास भवन , 

एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली 
तारोख 18- 3 - 1981 
मोहर : 


अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 - 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :.. . 


भाग III - - बाण 1 ] 
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1. श्री शामसिंह पुत्र कर्मचन्द 
निवासी गांव सतबेरी, नई दिल्ली 

( मन्तरक ) 
2 . श्री राजश सहगल पुत्र श्री ए० पी० सहगल 
निवासो पार- 75 , ग्रेटर कैलाश -I , नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माओप : 


प्रल्प आई०टी० एन० एस० --- - - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

288- ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , विकास भवन , 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली- 220002 

नई दिल्लो, दिनांक 18 मार्च, 1981 
निर्देश सं० प्राई० ए०सी० / एक्यू ० - I/ एम०पार०- III/ 7 - 80 / 
746 - - प्रतः मुझे पार० बी० एल० अग्रवाल 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
परवात् उका अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 288 - ख के 
प्रवीन सम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - २० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव सतबेरी, महरौली, 
नई दिहलो में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
दिनांक जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिकन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तर : (असरकों ) और प्रतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रतारण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कषित नहीं किया गया है । - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए आ सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो पौर पदों का , जो एक्स 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है, वही अर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उपत मधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रसारक के दायित्व में कमी 
करने या उसमे बचने में मुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि 28 बीघा 8 विस्वास गांव सबेतरी , तहसील 
महरौली , नई दिल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय ग्रायर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन . 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
मुविधा के लिए , 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I , विकास भवन , 
एच ब्लाफ , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली 


प्रतः भव , उपस अधिनियम , की धारा 286- 7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा के ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


तारीख 18- 3 - 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 (चैत्र 21, 1903 ) 


[ भाग III -- खण्ड 1 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- 


- 


- 


. 


. 


" 


1. श्रीमती मर्टल सेठ, 

एस - 15, ग्रेटर कैलाश-1 , नई दिल्ली 


( अन्तरक ) 


2 . महर्स बालूजा प्रापर्टीज , 

ई -I, झन्डेवालान , नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की भवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - 5 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, विकास भवन , 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 220002 

नई दिल्ली , दिनांक 13 मार्च, 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू ० एस०पार०- III/ 7- 80/ 
805 - अतः मुझे प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गाँव राजकोरी, महरौली 
देहलो में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अयमान 
प्रतिमाल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों) मोर अन्तरिती 
अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) 


अन्तरण से हाईकिसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करमे या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार/ या 


मनुसूची 


कृषि फार्म 14 बीघा 9 . 5 विस्वास ( खसरा नं0 543 , 
544, 545 , 546/ 1, और 1/ 4 हिस्सा , खसरा नं0 548 ) , 
गांव राजकोरी , महरोली, यनियन टेरिटरी , आफ दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज-I, विकास भवन , 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली 


मत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख 13- 3 -1981 
मोहर 


भाग - अण्ण 1] भारत का राजपन, अप्रैल. 11, 1981 ( चैत्र 21 , 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- ---------- 1. श्री मलूक चन्द पुत्र श्री टोडर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

निवासी गांव बिजवासन , नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -ष ( 1) के अधीन सुचना 
भारत सरकार 

2. भैसर्स देहली टावरस एण्ड इस्टेट्स प्रा . लि . 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

115, अन्सल भवन , 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, 

नई दिल्ली । 
अर्जन रेंज -1, विकास भवन 

( अन्तरिती ) 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली - 220002 

नई दिल्ली , दिनांक 18 मार्च, 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ०एस०पार०-III / 7- 80/ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
770 -- अत : मुझे प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

कार्यवाहियां करता हूं । 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप : --- 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचिन बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
स० से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसको सं० कृषि भूमि है तथा जो रेवेन्यू इस्टेट, प्राफ गांव 

सूचना की तामील से 30 विन की अवधि, जो 
बिजवासन , में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और जो 

भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई 

व्यसियां में किसो व्यक्ति द्वारा । 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

प्रधिनियम , के अध्याय 20- क में पथा परिभाषित 
तय पाया गया प्रतिकन, निम्ननिधिन उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

है , यहो अर्थ होगा , जो उस प्रध्याय में किया 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसची 


कृषि भूमि 22 बोधा 17 विस्वास रेवेन्यू इस्टेट , प्राफ 
गांव बिजावसन , देहली । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ प्रातरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, विकास भवन , 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली 


भतः अब, उषत अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ध की उपधारा ( 1 ) 
असीन, निम्नलिखित के व्यक्तियों , अर्थात : - - 
4 ~-16GI/ 81 


तारीख 18- 3 -1981 
मोहर : 
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भारत का राजपन, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


[ भाग IIT -- खण्ड 1 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . .... 


भापकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -१ (1) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स गलोब मैगनेट प्रा . लि . 
एन - 10, कनाट सर्कस, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री राज कुमार गोविन्दन नारायन , पुत्र श्री गोविन्द राम 

301, संगम बिल्डिग, III फ्लोर, पोद्दार रोड , 
बम्बई । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण). 

अर्जन रेंज-J, विकास भवन, 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली-220002 
नई दिल्ली , दिनांक 18 मार्च, 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आई० ए० सी०एनयु ०- I/ एस०प्रार०- III ) 7- 80/ 
639 - — यतः मुझे पार० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक 
और जिसकी सं० सी - 63 है , तथा जो एन० डी० एस० ई०-I] , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबठ अनुसूची में और 
जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे लश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह आर अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


| इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हाई किसी आय की पावस , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


मनुसूची 


फ्लेट , नं० 3 फर्स्ट फ्लोर, फ्रन्ट पोर्शन , सी -63, एन . 
डी० एस० ई० -II , नई दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय कायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, विकास भवन , 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 18- 3- 1981 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारस का राजपन्न , अप्रैल 11, 1981 ( चैन 21, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री जे० एस० लाल पुत्र पी० एस० लाल 
83, जोर बाग , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्स महाजन वूलन्स प्रा . लि . 
एन० डी० एस० ई० -II, नई दिल्ली । 

( अन्सरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


( क) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, विकास भवन , 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली - 110002 

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च, 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०-I/एस०पार०-III ) 7- 80/ 
842 -- यत : मुझे प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव छत्तरपुर , महरौली , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके ख्यमान प्रतिफल से , एसे पश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उवदोश्य से उक्त अन्तरण मिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


कृषि भमि , 15 बीषा 4 विस्वास गांव छत्तरपुर , तहसील 
महरोली , नई दिल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


आर० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , विकास भवन , 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 


तारीख 18 - 3 - 1981 
मोहर : 


4842 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चन 21, 1903 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


- 


- 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- - 


1. श्री चन्दूलाल पुत्र श्री घासी राम , 
निवासी 5018 मैन बाजार पहाइ गंज , 
नई दिल्ली । 

( अन्त रक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1967 का 43 ) 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, विकास भवन 


2. श्री जगदीश लाल अशोक कुमार और प्रमोद कुमार 

श्री जगन नाथ निवासी 81/ 5728, रेगरपुरा , 
करोल बाग , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


एच लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली- 110002 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


उन मति के अर्जन सम्बन्ध में कोई मो आक्षेत : - - 


नई दिल्ली , दिनांक 18 मार्च 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०एक्यू०-I/ ए०भार०-III / 7- 80/ 
634 - - अतः मझे प्रार० बी० एल० अग्रवाल , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पापात उस अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269-रख 
के अधीन माम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मनि जिमका उविन बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए में अधिक है 

और जिलको सं० प्लाट नं0 6 26/ 1 है, तथा जो सत नगर , 
करोलबाग , नईदिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूचो में 
और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रोर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नई दिल्लो में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अम्नरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मूल्य , उमफे दृश्यमान प्रतिफन मे ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अनरक ( अन्तरकों ) और 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इ. पूना के राजपत्र में प्रागन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्न स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिम्बिन में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


21 मंजिला मकान 16 /11648 कली , नं० [, 75 वर्ग 
___ गज नीट नं . 62 611, ब्लाक नं० यू० या , - I, सत नगर 

करीन बाग , इस्टेट बस्तो रेगरपुरा , नई दिल्ली । 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में विधा के लिए । 


पार० बो० एकल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
प्रायकर प्रायक्त (निरोक्षण ) 
अर्जन रेंज , दिल्ली , नई दिल्ली 


सहाय 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारोख 18- 3- 81 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन , अप्रैल 11, 1981 ( चैन 21 , 1903) 


4843 


1 . श्री मनोहर सिंह पुत्र कर्मचन्द 
निवासी गांव सतबरी , नई दिल्ली वाया जनरल 
एटार्नी, श्याम सिंह पुत्र कर्मचन्द निवासी गांव सतबेरी 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री ए० पी० सहगल पुत्र श्री राम सरन दास 
निवासी प्रार- 75, ग्रेटर कैलाश-1 , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


___ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः -- 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . - ---- ----- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, विकास भवन 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली -110002 

नईदिल्ली - 110002, दिनांक 18 मार्च 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्यू ०-I/एससेंप्रार०- 7- 80 / 
747 - - प्रतः मुझे पार० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुत्य 25, 000/ 
रुपये से पधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव सतबेरी महरौली , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री र्ता अधिकारी के कार्यालय नई 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
बरते का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए , तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
प से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी अघि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
गे किसी व्यक्ति द्वारा 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रमोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमे प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही पर्य होगा, जो उम अध्याय में दिया 
गया है 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पाय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि , एरिया 18 बिस्वास और 4 बिस्वास गांव 
सतबंरी, महरौली, नई दिल्ली । 


( स ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
का धनकर यधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I , विकास भवन , 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली । 


अतः, अब , उक्त अधिनियम , को धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269-घकी उपधारा ( 1 ) 
के बधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :--- 


तारीख 18- 3- 1981 
मोहर : 
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4844 भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 

[ भाग III -- खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस --- --- -- 

1. श्री मोतीलाल ( एच० यू० एफ० ) , 

जे - 4, ग्रीन पार्क , एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 16 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

2. ( 1 ) डा० प्रानन्द प्रकाश माथर पुत्र श्री परमेश्वरी दास 

माथुर । 

। श्रीमती शशि माथुर पत्नी डा० आनन्द प्रकाश 
भारत सरकार 

माथुर, निवासी पी -II , ग्रीन पार्क , एस्क्सटेंशन , 

नई दिल्ली 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , विकास भवन , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
एच ब्लाक, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली -110002 

कार्यवाहियां करता है । 
नईदिल्ली, दिनांक 18 मार्च 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/-एक्यू०-I/एस०आर०- III/ 7-80/ उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
813 -- यतः मुझे प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसक सं० पी - 30 है , तथा जो ग्रीन पार्क , एक्सटेंशन 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई ( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
अधीन दिनांक जुलाई , 1980 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


27 मंजिला प्रापर्टी, नं० पी - 30, ग्रीन पार्क , एक्सटेंशन , 
नई दिल्ली । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


पार० बी० एल० अग्रवाल 

___ सक्षम प्राधिकारी। 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , विकास भवन , 
एच ब्लाक , इन्द्र प्रस्थ एस्टेट , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 18 - 3 - 81 
मोहर : 


भाग - - बड 1 ] भारत का राजपत्र, अप्रैल 11 , 1981 ( चैत्र 21, 1903) 

4845 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - 

1. श्री चिरंजीव बना पुन लेट कर्नल के० प्रार० बना 

निवासी 105 , मोन्टे मार ड्राइव सोसालिटो 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

सान - फ्रान्सिसको , कैलिफोर्निया , यू० एस० ए० । 
2891 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्रीमती नीता गमान पन्नी श्री सुखजीत सिंह और 

श्रीमती राज किशोरी, देवी विडो आफ श्री राव 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

आनन्द सिंह दोनों निवासी साहनपुर इस्टेट , पो० 
अर्जन रेंजा-, विकास भवन 

प्राफिस साहनपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, यू०पी० । 

( अन्तरिती ) 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली - 110002 
नई दिल्ली -11000 2, दिनांक 18 मार्च 1981 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
निर्देश सं० आई०ए०सी०/ एक्यू०- / एस०आर०-III/ 7- 80/ 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
807 - - अतः मुझे , आर० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- २० से 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अधिक है 

की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
और जिसकी सं० बी - 2/ 13 है, तथा जो सफदरगंज, उव० 

में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
रेसि० स्कीम , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन 

से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

गया है । 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( अ ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


प्लाट नं० बी - 2/13, ( 500 वर्ग गज ) में 8 सफदरजंग 
इवलपमेंट रेसिडेंशियल स्कीम , नई दिल्ली में स्थित है । 


आर० बी० एल० अग्रवाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, विकास भवन, 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली । 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों अर्थात : 


तारीख : 18- 3- 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 11; 198.1- ( चन 21, 1903 ) 


[ भाग III -- 


1 


प्रकप पाई . टी . एन . एस . - - -- - - 


1 . श्री देश बन्ध दत्ता , 

3 मेगेन्टा लेन, ई नाथ पोर्ट , 
न्यूयार्क -11731 


( अन्तरक ) 


2. श्रीमती तेज बेन कौर 

ए - 13/ 6, बसन्त बिहार , नई दिल्ली -57 


( अन्तरिती ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

269 -9 ( 1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, विकास भवन , 
एच लाक, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110002 

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च, 1981 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी० एक्यू०- /एस० आर०- 7-80/ 
659- ए - - अतः मुझे पार० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की 
धारा 289- 9 के पश्रीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित पाजार मूल्य 
25, 000/- 6 . से अधिक है 
और जिसकी सं० ए- 13/ 6 है, तथा जो बसन्त हिबार, नई दिल्ली 
57 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली 
सें रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उमके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है पीर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


को वह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्बन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पति के प्रबंन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेग : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोपत 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोइस्लाम के पास 
लिखित में किए जा सकेगें । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शम्वों मोर, पदों का , यो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम को अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


प्रापर्टी, नं० ए- 13/ 6 , रेसिडेंशियल हाउस वसन्त बिहार , 
नई दिल्ली मेंहस्थत है एरिया 400 वर्ग गज । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
धिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनायं 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I , विकास भवन 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख 18- 3- 1981 
मोहर : 


भाग III अण्ड 1 ] 


भारत का राजपत , अप्रैल 11, 1981 ( चैन 21, 1903 ) 


4847 


प्ररूप भाई . सी . एम . एस . -- -- - - -- -- - --- 


1. श्री बल्ल पुत्र श्री सतन निवासी गांव जोनापुर, 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्स प्राईशर ट्रैक्टर इण्डिया लि . 
212, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


कार 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर यायुक्त (मिरीक्षण) 

अर्जन रेंजा - विकास भवन 
एच ब्लाक, विकास भवन , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली -110002 

नई दिल्ली - 110002, दिनांक 19 मार्च 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षप :-- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्यू - एसयार -I147-800 
680 - - प्रतः मुझे, पार० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) पिस इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की भारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका पिन बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसको सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव जोनापुर, नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
जुलाई , 1980 
को पयो क्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम केपमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापक क्स संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके उपयमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


| मन्तरण सेहर किसी माय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; बार/ या 


अनसूची 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 3 बीघा और 10 विस्वा 
गांव जीनापुर में स्थित है । 

प्रार० बी० एल० अग्रवाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, विकास भवन 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली । 


वत : मम , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 
5 - 16GI/ 81 


तारीख : 19 - 3- 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- - 1. श्री रूप चन्द पुत्र श्री सोफा 

निवासी गांव डेरा मण्डी , तहसील महरौली, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

2. ( 1 ) श्री वी० एस० शाह फैमिली ट्रस्ट विरेन जे० शाह 
धारा 269 -5 ( 1) के अधीन सूचना 

के द्वारा केयर माफ 226 बजाज भवन , द्वितीय 

तल नरीमन पाइन्ट , बम्बई । 
भारत सरकार 

( 2 ) जादव देवी राजेश ट्रस्ट , राजेश वी० शाह के 
द्वारा और जादव देवी सुखुतू ट्रस्ट द्वारा सुखुतू ट्रस्ट , 

द्वारा सुखुतू वी० शाह केयर प्राफ 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

41 भूलाभाई देसाई, रोड, बम्बई । 
अजंन रेंज-I, विकास भवन 

__ ( अन्तरिती ) 
एच ब्लाक इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली - 110002 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 19 मार्च 1981 

कार्यपाहियो करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
निर्देश सं० आई०ए०सी० एक्यू०-I/ एस०पार०-III/ 7- 800 
723 --- अतः मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 

की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000/ - रु . से अधिक है। 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव डे रामण्डी, नई 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में 

में किए जा सकेंगे । 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
दिनांक जुलाई, 1980 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास 

गया है । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये 
और / या 


अनुसूची 
कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 16 बीघा और 16 विस्वा 
जो डेरा मण्डी , तहसील महरौली में स्थित है । 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
के लिए ; 


आर० बी० एल० अग्रवाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, विकास भवन 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली । 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 19 - 3-1981 
मोहर : 
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( 1 ) श्री बल्लू पु० श्री सतन 

निवासी गांव जोनापुर नई दिल्ली । 


( अन्तरक ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. ... .. .. -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, विकास भवन , 
एच ब्लाक, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली -110002 

नई दिल्ली , दिनांक 19 मार्च 1981 


2. मैसर्स प्राईशर ट्रैक्टर इण्डिया लि . 

212, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग , 
नई दिल्ली 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


निर्देश सं० आई० ए०सी० एक्यू०-I, एस०पार०-III , 7-800 
681 ---- अतः मुझे , प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो गाँव जोनापुर नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
यणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 के अधीन दिनांक 
जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; आर / या 


अनसनी 
कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 3 बीघा और 10 विस्वा 
जोकि गाँव जोनापुर , नई दिल्ली में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


आर० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, विकास भवन 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 19- 3- 1981 
मोहर : 


4850 


भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( चत्र 21, 1903 ) 


भाग - माण्ड1 ] 


I. श्री बल्लू पुत्र सतन 
निवासी गांव जोनासुर, नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्स प्राईशर ट्रैक्टर इण्डिया लिमिटेड 
212, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह मूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियों करता । 


उक्त सम्पत्ति के प्राजन के सम्बन्ध में कोई भी प्रायोप - - 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- - - 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

288-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, विकास भवन 
एचा ब्लाक, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट , नई दिल्ली -110002 

नईदिल्ली, दिनांक 19 मार्च, 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यू ०-I/एस०प्रार० -III 7- 801 
683/ - - अत : मुझे , प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिते इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव जोनापुर, नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
यणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अतरिती ( प्रनारितियों ) के बीन ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविकका में हथि । नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन . की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस मूलना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
यही अर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वापिस्त्र में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; प्रोर/ या 


मनुसची 


___ कृषि भूमि जिसका क्षेत्र फल 3 बोघा जोकि गांव जोनापुर 
में स्थित है । 


( ख ) ऐसो किसो प्राप या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय- फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज,-I, विकास भवन 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ एस्टेट , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , म उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 


तारीख 19 - 3 - 1981 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


4851 


- -11 - 


फामा 


- 


- 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- - --- 


आयकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1) के अधीन सूचना 


1. श्री बल्लू पुत्र सतन 
निवासी गांव जोनापुर नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
2. मसर्स आईशर ट्रैक्टर इण्डिया लि . 
212, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आरोप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों परमपना की 
तामील से 30 दिन की भवषि , जो भी मषि गाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; या 


कार्यालय, महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, विकास भवन 
एव ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली - 110002 

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०एक्य - एस०पार० - 111/ 7 -80) 
682 - - अतः मुझे , प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तया जो गांव जोनापुर, नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्न पनि के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई है पोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यापूर्वोक्त पनि का उचित बाजार मूल्य, उसके 
पत्रमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन के पन्द्रह प्रतिगत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी में पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के पध्याय 20 क में यथापरिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उम मध्याय में 
जिया गया है । 


( क ) प्रत्तरण पे हई किमो पाप की बाबत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उपये बचने में सुविधा के लिए; मौर/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल और 10 विस्वा है जोकि गांव 
जोनापुर तहमील महरौली में नई दिल्ली में स्थित है । 


( ख ) एसो किसो पाप या फिपो धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्नरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए था छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, विकास भवन , 
एच बाक , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली 


मतः, पब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों प्रर्यान : - - 


तारीख : 19 - 3- 1981 
मोहर : 


4852 


भारत का राजपन, अप्रेल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


- - - खण्ड 1 


प्ररूप माई टी एन . एस . -- - - -- - 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री भूले पुत्र श्री शिना , बंगाली, प्रिती पुत्र श्री पूरन 

करतार सिंह पुत्र श्री नत्थू , रूप चन्द , पुन श्री पूरन 
निवासी जोनापुर, नई दिल्ली 

___ ( अन्तरक ) 
2. मैसर्स प्राईसर ट्रैक्टर इण्डिया लि . 
212, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - . 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, विकास भवन 
एच छलाक , इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली -110002 

नई दिल्ली,दिनांक 19 मार्च, 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्यू०-I/ एस०प्रार०-III / 7- 80/ 
697- - अतः मुझे , भार० बी० एल० अग्रवाल 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 -ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - ६० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो गांव जोनापुर नई दिल्ली , 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
पूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के प्रध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरका के वायित्व में कमी 
करसे या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि जिसका क्षेत्र फल 2 बीघा और 8 विस्था 
खसरा नं० 16/ 11/ 1 , जोकि गांव जोनापुर नई दिल्ली में 
स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य भास्सियों 
___ को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, विकास भवन 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ एस्टेट , नई दिल्ली 


वतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289- 1 के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 289-4 को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


दिनांक : 19 - 3- 1981 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -- -- 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री बल्लू पुत्र श्री सतन 
निवासी गांव जोनापुर, नई दिल्ली 

___ ( अन्तरक ) 
2. मैसर्स पाईशर ट्रैक्टर इण्डिया लि . 
212 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रबंन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज-I, विकास भवन 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ एस्टेट , नई दिल्ली- 110002 

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 1981 
निर्देश सं० आई०ए०सी०/ एक्यू ०-I/एस आर 7 - 80 / 
660---- अतः मुझे , आर० बी० एल० अग्रवाल 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -सके अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव जोनापुर , तहसील 
महरौली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपित 
नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त पदों पोर पदों का , जो उक्त अधि . 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही 
प्रर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अम्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत सक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 3 बीघा और 10 विस्था है 
जोकि गांव जोनापुर, तहसील महरौली , नई दिल्ली में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घनफर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


आर० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, विकास भवन , 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ एस्टेट , नई दिल्ली 


प्रतः, अन , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः - - 


तारीख : 19- 3 -1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - . 


1 . श्री बल्ल पुत्र श्री सतन . 

निवासी जोनापुर, नई दिल्ली । 


( अन्तरक ) 


वायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


2. मैसर्स प्राईसर ट्रैक्टर इण्डिया लि . 
212, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना मारो कार के पूर्वोत सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


अन्नत सम्पत्ति के मजन के संबंध में कोई भी माशेप : - . . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाश की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामीस से 30 दिन की प्रषि, जो भी अधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी पक्ति द्वारा%B 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज -I , विकास भवन 
एच बलाक इन्द्रप्रस्थ एस्टेट , नई दिल्ली - 110002 

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 1981 
निर्देश सं० आई० ए ० सी० एक्यू०-I) एस०सार० -III/ 7- 80 ) 
684 -- - प्रतः मुझे , पार० बी० एल० अग्रवाल 
थायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289-खके प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
क . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो गांव जोनापुर, नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के विस बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम प्रति 
फल के लिए अम्वरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफम से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
पौर बतरक ( पन्तरकों ) और अन्तरिती ( मम्सरिवियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित गण्य से 
उक्त अन्तारण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसो आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 3 बीघा और 10 विस्था 
जोकि गांव जोनापुर नई दिल्ली में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसो प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
पम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


पार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज -I, विकास भवन 

एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ एस्टेट , नई दिल्ली 
तारीख 19 - 3 - 1981 
मोहर : 


भतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) प्रधीन , के 
निम्नलिखित भ्यक्तियों , अर्थात् : 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


4855 


प्ररूप आई . टी . एन. एस . -- ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री विरेन्द्र सिंह राणा पुत्र श्री साहिब सिंह राणा , 
निवासी जी - 63, ईस्ट माफ कैलाश नगर, नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
2. श्री कुल रतन चड्ढा पुत्र श्री अमर नाथ चडा 
निवासी 1/ 22, महारानी बाग, नईदिल्ली 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज -I , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप: 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


एच ब्लाक, विकास भवन , इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली 

नई दिल्ली -220002,दिनांक 19मार्च, 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यू०-I/एस०पार० 7-80/ 
660 ----यतः मुझे प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव सतबडी , तह० 
महरौली , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबव अनुसूची में 
और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन दिनांक जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुरय , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) भार अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयक्त शब्दों आर पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 29 - क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में चिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि जिसका क्षेत्र फल 16 बीघा खसरा नं0 573 
( 2-19) 574/ 2, (3-4 ), 574| 1 ( 1- 11), 575 (5-2 ), 
584/ 1, ( 3- 4 ) , फार्म हाउस के साथ जोकि गांव सतबड़ी 
तहसील महरौली , नई दिल्ली में स्थित है । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, विकास भवन 
एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ एस्टेट , नई दिल्ली 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 
6 -- 16G1/81 


तारीख 19- 3- 81 
मोहर : 


4856 भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( चत्र 21, 1903 ) 

[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- ------ 1. ~~- ~ - ~ - ~ - भूले , पुत्र श्री शिना बंगाली प्रार्थी 

पुत्र श्री पूरन निवासी गांव जोनापुर नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

2. प्राइसर टरेकटर इण्डिया लि . , 212 दीन दयाल 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


अर्जन रेंज , दिल्ली- 2 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


नई दिल्ली - 220002, दिनांक 19 मार्च, 1981 

सं० आई० ए० सी० एक्यू०/I/ SR IV/ 7- 80/ 7961 -- प्रतः 
मुझे , प्रार० बी० एल० अग्रवाल , 
__ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कपि भमि है तथा जो गांव जोना पुर , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इमलिये उपाबद्ध अनुसूची में 
पूर्व रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , दिनांक जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्नन्ति की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 4 बीवा 16 बिसवा खसरा 
नं . 16/ 10 जो कि गांव जोनापुर नई दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त, निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज -1, दिल्ली , 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा (11) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


दिनांक 19 - 3 -- 19. 81 
मोहर : 


भीग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


4857 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- -- --- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री बल्ल पुत्र श्री सतना निवासी गांव जोनापुर 
नई दिल्ला । 

( अन्त रक ) 
2. प्राइसर ट्रेक्टर इण्डिया लि० 212 दीन दयाल 
उपाध्या मार्ग , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजंन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-l, दिल्ली- 2 
नई निल्लो- 220002, दिनांक 19 मार्च , 1981 
सं० आई० ए० सा० एफ्यू०/ 1/SR III/ 7-80/ 686 
य मुझे प्रार० बा० एल० अग्रवाल 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
पार जिसकी मं० सं० कषि भूमि है तथा जो गांव जोनापुर 
में स्थित है ( और इमर्स उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वणित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ल , में भारतीय 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
प्रधान, तारीख जुलाई , 1980 
कार पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रसिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि नापूवा कामपाल का चिन बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
अन्तरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ह : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ~- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस प्रयास में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


कृपि भूमि जिसका क्षेत्रफल 3 बीधा प्रो 10 बिस्वा 
जो कि गांव जोनापुर नई दिल्ली में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकद नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


आर० बी० एल० अग्रवाल , 

सक्षम नाधिकार 
सहायक आयकर आयुक्त (दिर भण ) 

अर्जन रज-I , दिल्लः । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख : 19 - 3...1981 
मोहर : 


4868 भारत का राजपन, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1908) 

( भाग IIT-- - बण्ड । 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- ------ 1. श्री शेर सिंह , पुत्र श्री जहारिया और महीपाल 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

पुत्र श्री बहादुर गांव डेरा गांव तहसील महरौली 

नई दिल्ली । 
269 - म (1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2 . श्री वो . जे० शाह फैमिली ट्रस्ट द्वारा ट्रस्टी वीरेन 

जे शाह केयर माफ 226 बजाज भवन वित्तीय 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

हाल नरीमन पाइन्ट बम्बई जादव देवी राजेश ट्रस्ट 

द्वारा ट्रस्टो राजेश वी० शाह और जादव देवं 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

स्कूटर ट्रस्ट द्वारा सुरूकन बी शाह केयर प्राफ 41 
अर्जन रंज -I, दिल्ली - 2 

भूलाभाई देसाई रोड बम्बई । 
नई दिल्ली - 220002 , दिनांक 19 मार्च, 1981 

( अन्तरिती ) 
सं० प्राई० ए० सी० एम० है/ SR III / 7- 80/ 721---- अतः 
मुझे , पार० बो० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें को यह सूचना जारी करके पाक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा कार्यवाहियां करता है । 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव डेरा 
त० महरौला नई दिल्ली में स्थित है ( और इसस उपाबद्ध 
अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता दिल्ल , 

इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिकारों के कार्यालय दिल्ली में भारत. य रजिस्ट्र करण 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान , तारीख 

माव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
जुलाई , 1980 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह आर मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 

है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
और / या 

गया है । 


क 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


___ 1/ 2 शेयर कृषि भूमि ने जिसका क्षेत्रफल 20 बिघा 
और 2 बिस्वा जो कि गांव डेरा मण्डी तहसील महरोली 
नई दिल्ली में स्थित है । 


पार० बी० एल० अग्रवाल , 

सक्षम अधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , दिल्ली, नई दिल्ली । 


अत : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख 19 - 3-- 1981 
मोहर : 


भाग un - खणा 1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 11 , 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


4859 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एम . - - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 48 ) की धारा 

239 - 4 ( 1 ) के प्रमा । सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज, दिल्ली - 2 
नई दिल्ली- 220002, दिनांक 19 मार्च, 1981 


1. श्री शेर सिंह पुत्र श्री जहारिया और महीपाल पुत्र 

श्री बहादुर गांव डेरा मण्डो तहसोल महरौली 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री वी० जे० शाह फैमिली ट्रस्ट द्वारा वीरेन में 

शाह केयर ग्राफ 226 बजाज भवन द्वितीय तल 
नरोमन पाइन्ट बम्बई जादव देवः राजेश ट्रस्ट द्वारा 
ट्रस्टो राजेश व० शाह और जादव देवी सुखूब 
द्वारा सुनुतू ट्रस्ट , वा० शाह केयर आफ फार्मूला भाई 
देसाई रोड । बम्बई । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजेन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी साक्षेप: 


( क ) इस सूचना के राजपन म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30विन की अवधि , जो भी 
अवधि बान पं समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पक्ति में से किमी व्यक्ति द्वारा%B 


मं० आई० एम० एक्यू ० 1/ SR I11 / 7- 880 / 720:---- 
अत : मुझे प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अप्रिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसम 
इसके पश्चात् 31 प्रधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269 - 1 
के अवोन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास कारने का कारण 
है कि स्यावर समपति , जिसका उचित वाचार मुल्य 25,000/ 
50 से अधिक है 
और जिसको मं० कृषि भमि है तथा जो गांव उरीमण्डी 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमूर्ची में 

और पूण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अध ,न, तारन जुलाई, 1980 
को पूर्णोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कर के समान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके बश्यमान प्रतिफल प , एमें दृश्यमान प्रति कल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरक ( अन्सरकों ) और 
अमरितो ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय गया 
गया प्रति कल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तर लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है .. 


( ख ) हम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितप्रय 
किसी अन्य व्यक्ति वास , पबोहम्माक्षरी के पास लिखिस 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त अधि 

नियर के अध्याय 20- 5 में परिमाषित है , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


1 / 2 शेयर कप भाम ने निपका क्षेत्रफल 20 बीघा 
और 2 विस्वा गांव डेरा मण्डो तहसील महरौला नई दिल्ली 
में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किनी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए : 


पार० बी० एल० अग्रवाल 

मक्षम अधिकारों 
महायक आयकर आयुक्न (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , दिल्ली । 


अतः, अब उक्त अधिनियम धारा 289- 7 के अनुसार 
में , में उक्त प्रतिनियम को धारा 28 ५४५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों . अर्मातः - - 


तारीख : 19 - 3 - 1981 
मोहर : 
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[ भाग III - खण्ड 


भारत का राजपन, अप्रैल 11 , 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
प्ररूप आई . टी . एम . एस . ---------... ( 1 ) श्रीमती मालता । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री सोनो हरिलाल एण्ड को० 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, एरणाकुलम, 
कोचान - 16, दिनांक 12 मार्च, 1981 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


सं० एल० सी० 192/ 80- 81: --- यतः मुझे बो० मोहन 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का A3 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चास उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हकि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है जो ट्रिचूर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्र कर्त्ता अधिकारी के कार्यालय 
ट्रिचर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक 11 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मं 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाईकिसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


} right over 19 * Cents of land with a building in Sy. No . 
1166 / 4 of Trichur Village. 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
सुविधा के लिए ; 


बी0 मोहन लाल, 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 12- 3- 1981 
मोहर : 


भाग IIT ---- खण्ड 1 ] 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ... .. .. 

( 1) श्री के० ए० अबदुलकादर 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2) श्री टी० सुधाकर 


( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


( क) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन को अवधि , को भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 
कोचीन - 16, दिनांक 16 मार्च, 1981 
सं० एल० सी० 493/ 80- 81 -~-यतः मुझे , मोहन लाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० अनुभूची के अनुसार है, जो एरणाकुलम 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुभूची में और 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
एरणाकुलम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 7 जुलाई , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंग । 


सष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ही , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


1 .800 Cents of land with a part of the godowns and com 
pound wall in Sy . No, 792 / 3 of Ernakulam Village , 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया आना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


यो मोहन लाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रागकर श्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम , 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 11 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात 


तारीख : 12 - 3--1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत, अप्रैल 11, 1981 ( चैत 21, 1903 ) 


[ भाग IIT - खण्ड 1 


( 1 ) श्री के० ए० अन्दुल कादर । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमति लता एम. दास 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके एवोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


कोचीन -16, दिनांक 16 मार्च, 1981 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


सं० एल० सी० 494/ 80- 81:-~~ यतः मुझे, बी० मोहन लाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है , जो एरणाकुलम में 
स्थित है ( और इस उपायुद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के कार्यालय परणाकुलम 
में भारतोय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , 5 जुलाई, 1980 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्सरिसियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 

वही अर्थ अंगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसची 


6. 1 Cents of land with a godown in Sy . No. 792 / 3 of 
Ernakulam Village vide Doc . No. 2076 /80. 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धमकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए: 


बो० मोहनलाल, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित यक्तियों अर्थात : . . 


तारीख : 16 - 3- 1981 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
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1. श्री के० 


० अब्दुलकादर 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( अन्तरक ) 


2. श्राट राजाव 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जज रेज , एरणाकुलम 
कोचीन-16, दिनांक 12 मार्च , 1981 
सं० एल० सी० 495/ 80- 81:- - यतः मुझे , बी० मोहन 
लाल, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25 , 000 / - रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० अनुमुची के अनुसार है, जो एरणाकुलम 
में स्थित है ( और इमस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
एरणाकुलम में भारतीय रजिस्ट्रोकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 7 जुलाई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित अवश्य से उक्स अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


1.800 Cents of land with the godowns and compound wall 
in Sy. No. 792 / 3 of Ernakulam Village, 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


बं : मोहन लाल , 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
7 - 16GI/ 81 


तारीख 12 - 3-- 1981 
मोहर : 


4864 भारत का राजपन, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21 1903 ) 

[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. ... .... 

( 1) श्रीमति राधम्मा 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -१ (1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीपी० तोमस 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जन के 
अर्जनरेंज, एरणाकुलम 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
कोचीन- 15 दिनांक 16 मार्च, 1981 

उक्त सम्मसि के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राशेप : - . 
निदेश सं० एल० सी० 497/ 80- 81 --- अतः मुझे वी० 
मोहनलाल 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 

मूचना की तामील से 30 दिन को अबधि , जो भी 
के अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा%3; 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है , जो पूणिथुरा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन जो तारीख से 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पूणि 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपस 
स्थुरा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
16 ) के अधीन 29- 7- 1980 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रस्तरित की गई है और मुसे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जी उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 

वही प्रर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


14 Cents of land in Sy. No. 959 / 3 of Poomithura Village 
vide Doc No. 2842 / 80 dated 29- 7 - 1980. 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


प्रतः भन , उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 16- 3 -19811 
मोहर : 
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4865 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - ( 1 ) श्रीमति राधम्मा 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमति रोसम्मा जेकब 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज, कोचीन 

कार्यवाहियां करता हूं । 
कोचीन दिनांक 16 मार्च 1981 
निदेश सं० एल० सी० 496/ 80 - - 81 - - अतः मुझे वी० 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 
मोहनलाल 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० अनसूची के अनसार है, जो पूणित्थरा में 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तृप्पूणिलुरा 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 28- 7 - 1980 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -~ 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


10 Cents of land with a building in Sy . No . 959 / 3 of 
Poomithura Village vide Doc. No. 2833 / 80 dated 28- 7 - 1980 . 


( ख ) एसी किसो आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) का उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


वी० मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


___ अत : अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 16- 3- 1981 
मोहर : 
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[ भाग IIT - खण्ड 1 


भारत का राजपन , अप्रैल 11, 1981 (चैत्र 21, 1903 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - --- -- 

( 1) श्रीमति रोसम्मा और तोमस 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्री के० पी० हरिलाल और श्रीमति सुवर्णा हरिलाल 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कोचीन 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कोचीन-15 दिनांक 19 मार्च 1981 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा: 


निदेश सं० एल० सी० 498/ 80 - - 81 - - अतः मुझे 
वी० मोहनलाल 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है , जो पालप्पी में 
अस्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पालप्पी में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन 15 - 7 - 1980 
को पूर्वाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हो और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वेक्त संपत्ति का उचित बाजार 
भल्य , उसके हत्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण:- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसभी 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


23 Cents of land with a building as per Schedule attached 
to Doc . No. 2504 / 80 dated 15 - 7- 1980. 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


वी० मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, एरणाकुलम 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 


तारीख : 19- 3- 1981 
मोहर : 


भाग III -- 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . - -- - - -- -- - - -- 

( 1 ) श्रीमति राम राशि देवी 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


( 2 ) श्री चितरन्जन डानाजि 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज कलकत्ता 
कलकत्ता दिनांक 28 फरवरी 1981 
निर्देश सं० ए० सी० 102/रेंज-IV/ कल /1980 - 81 --- 
प्रतः मुझे के० सिन्हा 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी मं० आर० एस० नं0 7306, 731 है तथा जो 
एम० एन० साहा रोड आसानसोल , में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णारूप में वर्णित है , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय प्रासान सोल में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
25 - 9 -1980 
को पोंक्त संपत्ति के उषित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है बार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बन्ध किसी अन्य व्यक्ति व्यारा , अधोहस्साक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 

यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


के अध्याय 20 में परिभाषित 


मनसची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; भार / या 


एम० एन० साहा रोड, प्रासानसोर, वर्धमन में 2के 
1 मीरच 16 फुट जमीन साथ मकान का सब कुछ जैसे 1980 
का सेलडीड सं0 4936 का 1980 में और पूर्ण रूप से वर्णित 


( ख ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपान में 
सुविधा के लिए ; 


के० सिन्हा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-IV कलकत्ता -16 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 


तारीख : 28- 2 - 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 (चत्र 21, 1903 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - --. . .. 

( 1 ) श्री अनिल कुमार मित्र 


. 


. 


( अन्तरक ) 


( 2) श्री मानिक लाल दे 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कलकत्ता 

कलकत्ता , दिनांक 18मार्च 1981 
निर्देश सं० ए० सी०/रेंज टी० पार०/ 338/ 80 - 81/ 
ए०सी०क्यू० प्रार० आई० 1/ स० नं0 570/ 611 -- अतः मुझे 
आई० वी० एस० जुनेजा 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सात , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० 68 है तथा जो सारपन टाईन लेन कल० 
स्थित में है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण प से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 2- 7- 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापवाक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके डण्यमान प्रतिफल से , ऐसे एयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


2- 7 - 1980 तारीख में डीड नं० आई० 3912 अनुसार , 
रजिस्ट्री श्राफ एन्श्युरेंस का दफ्तर में 68 सारपेन्टाईन , लेन , 
कलकत्ता में 3 कट्टा 6 छटांक 20 वर्गफिट जमीन पर 
टी० सी और सी० आई० रूफ का मकान । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


आई० बी० एस० जुनेजा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, 54 रफीअहमद 
कियवाई रोड, कलकत्ता - 16 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


दिनांक : 18- 3- 1981 
मोहर : 


भाग 


-- बग 1 ] भारत का राजपन, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903) 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - - - - - - -- 

( 1 ) श्रीमती ऐ० ऐस० एस० आर० रूकमनि श्रममाल 

( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 2) श्री ए . प्रार० रत्तिनम 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज -II , मद्रास 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मद्रास - 600006, दिनांक 16 मार्च 1981 

कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , गो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूवास्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


निदेश सं० 15 जुलै / 80--- अतः मुझे प्रार० रविचन्द्रन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे हमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 2897 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी में० 46-ए , चेयरमेन मुत्तु, रामय्यर रोड मदुरै है , 
जो मदुरै में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूचित में पूर्ण रूप 
से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मदुरै 
( डाकुमेंट सं० 3562/ 80 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 15- 7- 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में कागन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उस स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिग्नित में किए जा मर्केगे । 


स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उमत 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उममे बचने में मुविधा 
के लिए ; और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनाय अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


( भूमि पार निरमान 46-ए, चेयरमेन मुत्तुरामय्यर रोड , 


मदुरै 


(डाकुमेंट सं० 3562/ 80) । 

प्रार० रविचन्द्रन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II , मद्रास 
तारीख : 16 - 3- 1981 1 
मोहर : 


अत ; अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


[ भाग 


- खण्ड 1 
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भारत का रापपर, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
प्ररूप पाई . टी . एम . एस . - - - - . . 

( 1 ) श्रीमति सुबद्राबाय बालदास 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1001 का 43 ) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के प्रवीन सूचना 

( 2 ) श्री राजकुमा महेसवरि 


( अन्तरक ) 


( अन्तरिती ) 


আরে , 
कार्यालय, सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , मद्रास 600006 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यगाहियां करता हूं । 


उन सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के रायपत्र में प्रकासन की तारीख से 48 

विन को प्रबधि या तत्संबंधी भ्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 बिन की पषि, पोपी अधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


मद्रास - 600006, दिनांक 16 मार्च 1981 
निदेश सं० 37 जुलै / 80 -~- अत : मुझे आर० रविचन्द्रन 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) (मिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त पधिनियम कहा गया है ), की धारा 28 - ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावरः सम्पत्ति , जिसका रषित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं0 33, नारायन मुलि स्ट्रीट , है मद्रास में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सौकारपेड , मद्रास 
( डाकुमेंट सं० 437/ 1980 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 31- 7- 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये पतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य . 
उसके श्यमान प्रतिफल सं , एसे दुण्यमान प्रतिफम का पह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( मम्सरकों ) पोर प्रती रसी 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया ग ।। है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजार में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिखबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारः , धोहस्ताभरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

पधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , 
वही अर्थ होगा, जो उम प्रहमा दिया गया है 


( B ) अनरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करमे या उपसे बचने में सुविधा के लिए ; और या 


अनुसूची 


ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्सियों को 
बिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उम्त अधिनियम या धन - कर अधिनियम 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अमरिती 
पारा पकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , हिपाने में सुविधा के लिए ; 


भूमि और सिरमान सं० 33, नारायण मुदलि स्ट्रीट , 
मद्रास । 

( डाकुमेंट सं० 437[ 1980 ) । 


पार० रविचन्द्रन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, मद्रास 


अतः बघ, का अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 289 -4 की उपधारा ( । । 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


सारीख : 16 - 3 - 1981 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- - 


( 1) श्री ई० तरनिपप्ति मौर भदरस 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमति मनार नाथ कोतारि 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूवा क्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , मद्रास 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


मद्रास, दिनांक 16 मार्च 1981 
निदेश सं० 38/ जुलै / 80 - अतः मुझे , पार० रविचन्द्रन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 2, अय्या मुदलि स्ट्रीट , मद्रास- 1 है , जो 
मद्रास में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सोकारपेट , 
मद्रास ( डाकुमेंट सं० 447/ 1980 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 31- 7- 1980 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर घने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


( भूमि और निरमान , सं० 2, अय्याल मुदलि स्ट्रीट , मद्रास- 1 
( डाकुमेंट सं० 447/ 1980 ) । 

प्रार० रविचन्द्रन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , मद्रास 
नारीख : 16- 3- 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अमसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : . . 
8 -- 16 GI/ 81 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चन 21, 1903) 


[ भाग III -~- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - --- .. . 


( 1 ) एम० एस० रामसामी अय्यर 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री एन० जगनादम 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचमा की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, मद्रास 
मद्रास , दिनांक 16 मार्च 1981 
निदेश सं० 53/ जूल/ 80--- अतः मुझे पार० रविचन्द्रन 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी डाकुमेन्ट संख्या 3775/ 80 है तथा जो सं० 19 , 
साजप्प मुदलि अग्रहारम , 
मदुरै- 1 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणिम है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मदुरै 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 31- 7- 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसभी 


( भूमि और निरमाण - --19, सानप्प मुदलि अग्रहारम , 
मदुरै । 

( डाकुमेंट सं० 3775/ 80 ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 : 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर० रविचन्द्रन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , मद्रास 
सारीख : 16- 3- 1981 । 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
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- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


प्ररूपमाई . टी . एन . एस . - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री एम० एस० रामसामी अय्यर ( अन्तरक ) 
( 2 ) एन० जगन्नादन 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; या 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर अायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II , मद्रास 
मद्रास- 600006, दिनांक 16 मार्च 1981 
निदेश सं० / 54/ जुलै/ 80 -- अतः, मुझे , पार० रविचन्द्रन , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका 
चित बाजार मूल्य 25, 000/- रूपये से अधिक है , 
और जिसकी सं० 19, धानप्प मुदलि अग्रहारम ( डाकुमेंट 
सं० 3779/ 80 ) है, जो मदुरै- 1 में स्थित है ( और इससे उपा 
बद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , मदुरै में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 31 - 7- 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो अबत 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिये और/ या 


अनुसूची 


भूमि और निरमाण सं० 19, तानप्प मुदलि अग्रहारम , 
मदुरै -1 । 

( डाकुमेंट सं० 3779/ 80 ) । 


किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


पार० रविचन्द्रन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II , मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-- 


दिनांक : 16- 3- 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . 

( 1) श्री वी० सुन्दरम और अयरस 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( 2 ) श्री टी० एस० बालकृष्न 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
अर्जन रेंज -II , मद्रास 
मद्रास , दिनांक 16 मार्च 1981 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: -- 
निदेश सं० 66/ जुलै/ 80 -- अतः मुझे , प्रार० रविचन्द्रन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , पो भी 
25 , 000 / रु . से अधिक हो । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० 46ए , ( पलाट सं० 12 ) चेयरमेन मुत्तु 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रामय्यर रोड, मदुरै है, जो मदुरै ( डाकुमेंट सं० 3825/ 80 ) 

( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मदुरै , में 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
16 ) के अधीन 31- 7- 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयुक्त शब्यों और पदों का , जो उक्त 
का कारण है कि यथापक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 

गया ह । 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


भूमि और निरमाण 46-ए, चेयरमेंन मुत्तुरामय्यर रोड 
विरुधुनगर, डाकुमेंट सं० 3826/ 80 ) । 


( ३) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सबिधा 
के लिए । 


प्रार० रविचन्द्रन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II , मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 16 - 3- 1981 
मोहर : 
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( 1 ) श्री एस० पी० राजेन्द्रन और एस० पी० महेन्द्रन 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री ऐ० दनम और अंदरस 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी माक्षेप ! . .. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी ब्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; या 


प्ररूप वाई . टी . एन . एस . - - - - 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1) के प्रधान सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- I, मद्रास 
मद्रास-600006, दिनांक 16 मार्च 1981 
निदेश सं० 60/ जुलै / 80---- अतः मुझ , आर० रविचन्द्रन, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० 34, तान्ठवराय ग्रामजी स्ट्रीट मद्रास- 21 है, 
जो मद्रास में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
रायपुरम , मद्रास, ( डाकुमेंट सं० 1263/ 1980 ) में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
31- 7- 1980 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , अके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( प्रन्तरकों ) और मन्नरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मौर/ या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर 37 स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणा - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , बो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों , 
__ को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


भूमि और निरमाण 34, तान्ठवराय ग्रामजी स्ट्रीट 
मद्रास । 

( डाकुमेंट सं० 1263/ 1980 ) । 


प्रार० रविचन्द्रन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- I, मद्रास 
तारीख : 16- 3- 1981 । 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (11 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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मारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( पत्र 21, 1903 ) 

[ भाग 
प्रारुप माई . टी . एन . एस . - - - --- 

( 1 ) श्रीमती एस० देस बेगम इसाडरी 


( अन्तरक ) 


मायकर पधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) को धारा 

269 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 2 ) श्री अशोक कुमार जैन और मदरस 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के वर्णन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : -.. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना की 
तामोम से 30 दिन की अवधि , जो भी पबधि बाद में 
समाप्त होती हो के मोतर पर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, मद्रास - 600006 
मद्रास , दिनांक 16 मार्च 1981 
निदेश सं० 73/जुलै/ 80 - प्रत : मुझे , आर० रविचन्द्रन 
आयकर अधिनियम, 1901 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 289 - ख 
के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जितका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० 7, उमथाल रोड, अलगप्पा नगर, है, 
जो मद्रास में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से बणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नारत मद्रास ( डाकुमेंट सं . 2789/ 1980 ) में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
15- 7- 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार 
मुख्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तब पाया गया पतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक 
लिखित में वास्तविक सप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी प्रस्य व्यक्ति द्वारा, पधोहस्ताकारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबत उपस 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए प्रोर/ या 


अनुसूची 


( भूमि और निरमान -7, उमयाल रोड, अलगप्पा नगर 
___ मद्रास - डाकुमेंट सं० 2789/ 1980 ) । 


( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपामे में 
सुविधा के लिए ; 


पार रविचन्द्रन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , मद्रास 


अत : अथा, उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के पनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की पधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात । - - 


तारीख : 16 - 3- 1981 
मोहर : 


- - 
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प्ररूप वाई . टी . एन . एस . ----- ( 1) श्री एम० मुजियप्प नाडार और० एम० सुब्रमनियन 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्री चोककर पाली बेगस 
269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
भारत सरकार 

कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अर्जन रेंज-I , मद्रास 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मद्रास 600 006 दिनांक 16 मार्च 1981 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
निदेश सं० 15/ जुलै / 80 - - अतः मुझे पार० रविचन्द्रन 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1981 का 23 ) (जिसे इसमें 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० टी० एस० सं० 11/ 3- ए और टी० एस० 

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
सं० 818 ए० ए० रोड, विरुतुनगर है, जो 

में 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विरुतुनगर ( डाकुमेंट 

गया है । 
सं० 1748/ 80 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 15- 7-1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( टी० एस० सं० 11/ 3-ए और टी० एस० सं० 818, 
ए० ए० रोड - - विरुदुनगर डाकुमेंट सं० 1748/ 80 ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्रार० रविचन्द्रन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1 , मद्रास 
तारीख : 16- 3 - 1981 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 
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प्ररूप भाई० टी० एन० एस० - - - -- 
पापकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री एम० मुनिय्यप्प जाडार और एम० सुक्मनियन 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री पार० चोक्कर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ! 


उक्त सम्मत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में पकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , मो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा; 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, मद्रास 

मद्रास- 600006,दिनांक 16मार्च1981 
निदेश सं० 96/ जुलै -- अत : मुझे , भार० रविचन्द्रन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन पक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये 
में अधिक है 

और जिसकी सं० टी० एस० सं० 11/ 3-ए और टी० एस० 
सं० 818 ए० ए० रोड विरुदुनगर है, जो विरुदुनगर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रुप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , विरुदुनगर ( डाकुमेंट सं0 1749/ 
80 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है औरमुझे यह विश्वास करने का कारण है 
मि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल. निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किरा गया है : 


( ख ) इप मूत्रना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा मकेंगे । 


स्पष्टीकरण:-- --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 

नियम के अध्याय 20- 5 में परिभाषिन है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अपाय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
परराया 


अनुसूची 


( भूमि -- टी० एस० सं० 11/ 3-ए और टी० एस० सं० 
818, ए० ए० रोड, विरूदुनगर डाकुमेंट सं० 1749/ 80 ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


प्रार• रविचन्द्रन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, मद्रास 


अतः अब उक्त प्रधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


सारीख : 16- 3- 1981 
मोहर : 


भाग 


- 


1 ] . 


भारत का राजपन, अप्रैल 11, 1981 ( चन्न 21, 1902 ) 


48.79 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . --- -- 


( 1 ) श्री घनेसन 


( 2 ) श्री शनमुहम 


( अन्तरक ) 
( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 (1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षणा ) 

अर्जन रेंज -II , मद्रास 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


मद्रास दिनांक 10 मार्च 1981 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा; 


निदेश सं० 9049 -- प्रतः मुझे , राधा बालकृष्न , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ही , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उजिस बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० मारियम्मन कोयिल स्ट्रीट है , तथा जो पाडिचेरी 
में स्थित है ( और इससे उपावर में मोर पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पांडिचेरी ( डाकुमेंट 
सं० 1400/ 80 ) में भारतीम रजिस्ट्रीकरण अधियनयम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मुलाई , 1980 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , एस श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है भार अन्तस्क ( अन्तरको) बार अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्सरण लिसित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शन्दों और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण - मारियम्मन कोयिल स्ट्रीट, पांडिचेरी 
( डाकुमेंट सं० 1400/ 80 ) । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
का अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
को लिए । 


राधा बालकृष्नं 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II, मद्रास 


अस : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
9 - 16GI / 81 


तारीख : 10- 3-19811 
मोहर : 
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भारत का राजपन , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1803 ) 

प्ररूप पाई . टी . एन . एस.- -- ( 1 ) वी० कागैयन 
भायकर अधिनियम, 1981 ( 1081 का 43 ) की धारा 

( 2) श्री जुबैठाम्माल 
2684 ( 1) के अधीन , सूचना 


( अन्तरक ) 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के पर्जन के संबंध में कोई भी भाषेप: -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर पनमा की 
तामील से 30 दिन की प्रधि, जो भी अवधि 
गाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज -II , मद्रास 

मद्रास , दिनांक 10 मार्च 1981 
निदेश सं० 9059 --- अतः मुझे , राधा बालकृष्नं , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें 16 पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
पारा 289 - 9 के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० सारम औजगारंट है, जो पांडिचेरी में स्थित है 
( और इससे उपाबब अनु सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पांडिचेरी ( डाकुमेंट सं० 
1402/ 80) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 18 ) के अधीन जुलाई 80 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
पौर मन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अंतरितियों ) के बीच ऐसे 
प्रत्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड किसी 
पम्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उपस 

प्रधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा, जो उप प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधिनियम 

के प्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे पचने में सुविधा के लिए ; पौर/ या 


अनुसूची 


भूमि सारम ग्राम प्रौलगारट ( डाकुमेंट सं० 1402/ 80 ) । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्सियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
पा धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


राधा बालकृष्न 

सक्षम प्राधिकारी 
( सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II, मद्रास 


मतः अब , उन अधिनियम की धारा 289- 1 के अनुसरण 
में , मैं उस अधिनियम की धारा 289-9 की उपधारा ( 1 ) के 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 


तारीख : 10- 3- 1981 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस० --- - 

टा• एन . एस० - - (1 ) श्री शनमुहसुन्दरम 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1901 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
26 3-4 ( 1 ) के अधीन बना 

( 2 ) श्री दुरै राज 

( अन्तरिती ) 
पारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यवाहियां करता है । 
अर्जन रेंज - मद्रास 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाप! -- 
मद्रास , दिनांक 10 मार्च 1981 
निदेश सं० 10915 -- अतः मुझे राधा बालकृष्नं , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशनको पारीख से 45 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

दिन की अवधि या सरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि गाव 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त भ्यक्तियों में 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
25000/- १० से अधिक है । 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० तनगमनी तियेट्टर है, जो घूठलूर में स्थित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबट 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्तामारी के पास 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, घूठलूर ( डाकुमेंट सं० 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
991/ 80 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1980 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , मो उक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अधिनियम के मध्याय 20-क में यथा 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का सचित बाजार मूल्य 

में दिया गया है । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रति फल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने - बस्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे अपने में 
सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण - तनगमनी तियट्टर धूठजूर 
( डाकुमेंट सं० 991/ 80 ) । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या प्रम्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त पधिनियम , 
या धन -कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष अम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


राधा बालकृष्नं 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II , मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 10 - 3- 1981 
मोहर : 


भाग IIT - ख 
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भारत का राजपन, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
प्रस्प आई . टी . एन . एस . ------- ----- (1 ) रामकृष्न ऐंड कम्पनी 

( 2) श्री मनियन पौरामवरस 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- 


( क ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

145विन की अवािपा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से : 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि साव में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज- II , मद्रास 

मद्रास ,दिनांक 10 मार्च 1981 
निदेश सं० 10892 -- अत : मुझे, राधा बालकृष्नं , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 88- के 4, है, जो पोल्लाचीराजा मिल रोड में 
स्थित है ( पौर इससे उपाबब अनु सूचि में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पोल्लाची ( आकु 
मेंट सं० 1970/ 80 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूवा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृष्यमान प्रतिफल से ऐसे दृष्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्ता रतिया ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

445 दिन कोभीतर तसावरू सम्पत्ति में हित्यक्ष 
“ किसी अन्य व्यक्तखारा - मभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टोकरण : - इसमें प्रयुक्त किया भार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ अंगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


भूमि और निर्माण और मशीनरी 88 के 4, राज मिल 
रोड पोल्लाची 

( गकुमेंट सं० 1970 / 80) । 


राधा बालकृष्नं 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज-II , मनास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घकी उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 10- 3- 1981 
मोहर : 


भाग - खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अप्रैल 11 , 1981 ( पेन 21, 1903 ) 
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पाई . टी . एम०एस . - - -- -- ( 1) शवमुहम चेट्टीयार 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 

( 2) श्रीमति ललिता 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्ष सम्पत्ति के वर्जन के 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

लिए कार्यवाहियो करता हूं । 
अर्जन रेंज -II , मद्रास 

उमत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : -- 
मद्रास , दिनांक 10 मार्च 1981 
निदेश सं० 10874 - अतः , मुझे, राधा बालकृष्न , 

( क ) इ . सूचना के राजाक में प्रकासन की तारीख से 45 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
इसके पश्चात् उन अधिनियम कहा गया है ), की धारा 

तामील से 30 -दिन. की . प्रवधि , नो भी अधिनाव में 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त मानिनों में से 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० 25/ 22, है जो हनुमंतरायन कोयिल लेन , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासनको तारीखस, 43 
कोयम्बटूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

दिन के भीतर उमत स्थावर सम्पत्ति में हिमसामसी 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कोयम्ब 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरीको सपनीमा 
टूर ( डाकुमेंट सं० 3867/ 80 ) · में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

में किए जा सकेंगे । 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 
80 

स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त सञ्चों और पदों का , जो वास्तत्रि 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

नियम के . अध्याय 2.0- 7 में परिभाषित नही 
वश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

अर्थ होगा , जो उस समय में किया गया है । 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर 
अन्तरा ( अन्तरका ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरंग के लिए जा पा गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उडश से I अतरण निखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण के हुईकिसी पाय की बाबत आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1981 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


भूमि औरनिर्माण -- 25/ 22 हनुमंतरायन कोयिल लेन , 
कोयम्बटूर 

( डाकुमेंट सं० 3867/ 80 ) । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


राधा बालकृष्न 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -JI , मद्रास 


प्रतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 की उपधारा ( 1 ) के 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थाद : -- 


दिनांक 10- 3- 19811 
मोहर 
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भारत का राजपन , अप्रैल 11, 1081 ( चैत्र 21 , 1903) 


( माप itr - खण 1 


-- - ... 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- --- --- 


1 . श्री शनमुहम पेट्रियार 


( अन्तरक ) 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - म ( 1) के अधीन सूचना 


2 . श्रीमती एम० रागिनी 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II , मद्रास 

मद्रास, दिनांक 10 मार्च 1981 
निदेश सं० 10874 -~-यत : मुझ राधा बालकृष्ण , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 25/ 22 है जो हनुमम्तरायन , कोयिल लेन , 
कोयम्बटूर, में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कोयम्बटूर ( ( डाकुमेन्ट सं० 3868/ 80 ) में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम, 1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक जुलाई , 80 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके वश्यमान 
प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों भार पदों का , पो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
भार / या 


भूमि और निर्माण 25/ 22, हनुमंतरायन कोयिल लेन , 
कोयम्बटूर ( डाकुमेंट सं० 3868/ 80 ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


राधा बाल कृष्णन 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज-II , मद्रास 


मत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (11) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख 10- 3- 81 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .--..--- - 


1. श्री सिदिवीययमन 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सुचना 


2. श्री रनगम्माल 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II, मद्रास 
मद्रास , दिनांक 10 मार्च 1981 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति नारा; 


निर्देश सं० 10869 - यतः, मुझे, राधा बालकृष्न , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्स अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० 2411/, है तथा जो टालाकार स्ट्रीट, कोयम्बटूर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर 
( डाकुमेंट सं0 3998/ 80 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दफ्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


क ) अन्सरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


भूमि और निर्माण 29/ 11, टालाकार रोड, कोयम्बटूर 
( डाकुमेंट सं० 3798/ 80 ) 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


राधा बालकृष्न 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II, मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :: 


तारीख : 10- 3- 81 
मोहर : 


4888 


[ भाग III -- - मण्ड 1 


भारत का राजपत्र, अप्रेस 11, 1901 ( अजा- 21, 1903 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- --- -- -- 1. श्री सुब्रमनियम 


और प्रदर्स 


( अन्तरक ) 


2 . श्री अमिरदम 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का : 43 ) की 

धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सुचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II , मद्रास 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


मद्रास , दिनांक 10 मार्च 1981 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश सं० 10886 -- यतः, मुझे , राधा बालकृष्न , 
सायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
सारो परमात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० 9ए/ 1, चिन्नाय घौंडर स्ट्रीट है, तथा जो 
कोयम्बठूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कोयम्बटूर ( डाकुमेंट सं० 2563/ 80 ) में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के माम 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है बार अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
अन्तरितियाँ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


समानीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; भार / या 


भूमि और निर्माण 9T 1 /, सायबाबा कालोनी, कोयम्ब र 
( डाकुमेंट सं० 373/ 80 ) 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


राधा बाल कृष्न 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II , मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनिमय की धारा 269 -5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 10 - 3- 81 
मोहर : 
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भाग In - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपन, अप्रेल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
प्ररूप बाई . टी० एम० एस० - -- - - -- - 

1. श्रीमती लक्ष्मी 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


2. श्रीमती मल्ली चेट्टी 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II , मद्रास 

मद्रास, दिनांक 10 मार्च, 1981 
निदेश सं० 10867 - यतः मुझे राधा बाल कृष्न 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसक सं० 16/ 33 है, जो लिंगप्प चेट्टिटी स्ट्रीट , कोय 
म्बटूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कर्यालय को 
कोयम्बटूर ( डाकुमेंट सं० 3681/ 80 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल के , पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती ( अन्तरितियां ) के बीच 
एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


भमि और निर्माण 16 /33, लिंगप्प , चेट्टी स्ट्रीट , कोयम्बटूर 
( डाकूमेंट सं० 3681/ 30 ) 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


राधा बालकृष्न 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II , मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
10 - 16GI/ 81 


तारीख 10- 3-81 
मोहर : 


4888 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - -- --- - - 


1. श्री पी० रा० जानसन और अदरस 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2 . श्री सेनतिल कुमार 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त, सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काई भी बाप: 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्ज रेंज -II , मद्रास 

मद्रास, दिनांक 10 मार्च, 1981 
__ निदेश सं० 10896 - यतः मुझे राधा बाल कहन 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
औरजिसकी मं० 178 है जो बलिमवीट ऊटी में स्थित है ( और 
इससे उपाह्मद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिगारी के कार्यालय , ऊटी ( डाकुमेंट सं० 1046/ 80 ) 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथाप्रोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दुषामान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश से उका अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
किया गया है : 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मक्ष किसी अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताकरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के बधीन कर घने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए; बार/ या 


भूमि और निर्माण 178., वलियवीट ऊटी , ( राकुमेंट 
सं० 1046/ 80 ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


राधा बालकृष्न 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II, मद्रास 


मतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - , 


दिनांक : 10- 3-1981 
मोहर : 


भाग 
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- - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - -- 

1. श्री वासुदेव अय्यर और अदर्स 


( अन्तरक ) 


2. श्री न्यायामबाल प्राम्य 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-9 (1), के अधीन सपना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II, मद्रास 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


मद्रास , दिनांक 10 मार्च, 1981 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश सं० 9057 -- यत : मुझे राधा बालकृष्न 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० 5-9, II , लेन, अरुनाचलाम चेट्टीयार स्ट्रीट है जो 
कारेकुटी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कारेकुटी 
( डाकुमेंट सं० 720/ 80 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन दिनाक जलाई, 1980 
का पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) मन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


भूमि और निर्माण 5-9, II लेन, अरुनाचलम , चेट्टीयार , 
स्ट्रीट, कारेकुटी- 2, ( डाकुमेंट सं० 720/ 80 ) । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


राधा बालकृष्न 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज - II , मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 


तारीख 10- 3- 81 
मोहर : 


4890 


भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1081 ( चैत्र 21, 1903) 


[ भाग II - - खण्ड 


प्रस्प पाई . टी . एन . एस . - - - - -- 


1. श्री योगामबाल 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की मारा , 

204 ( 1 ) अधीन सूचना 


2. श्री राधा कृष्नं , 

प्रमाबिका 


( अन्तरिती 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , मद्रास 


को यह सूचना जारी करके पूयोक्त सम्पत्ति के मजन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 


मद्रास , दिनांक 10 मार्च 1980 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: -- 


( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी मन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाप 
लिखित में किए जा सकगे । 


निदेश सं० 9048: - यतः, मुझे , राधा बाल कृष्न , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्मत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रु . से अधिक है 

और जिसको सं० 15 ए , 15 बी , 15 स है , जो मद्धल स्ट्रट 
कुमबकोनम में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुमूर्च में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय 
कुमबकानम ( डाकुमेंट स 1234/ 80 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
जुलाई 80 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


स्पतीकरण : - इसमें प्रयुक्त शादों मोर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20% में परिभाषिन 
है , वही पर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रम्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


प्रमुसूची 


भूमि और निर्माण 15 ए , 15 15बो , 15सी, मठल स्ट्रीट 
कुमबकीनम ( डाकुमेंट सं० 12234/ 80 ) । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या शक्त बधिनियम , या 
चम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकर नहीं किया 
गया पा पा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


राधा बाल कृष्न 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , मद्रास । 


मत : पर , उक्त अधिनियम की धारा 268 -7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नमिखिम व्यक्तियों , अर्थातः - - 


तारीख : 10 - 3- 1981 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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भारत का राजपन , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... .. --. 

1. श्री पेरूमाल 


और अन्य 


( अन्तरक ) 


2 . मैसर्स कृष्णन रेसे मिल 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2894 ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , मद्राम 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवषि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा3; 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


मद्राग , दिनांक 10 मार्च 1981 
निदेश सं० 9052 -~~यतः मुझे , राधा बाल कृष्णन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिमकी सं० मन बनलर है जो नलम में स्थित है और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
अधिकारी के कार्यालय श्रीरंगम ( डाकुमेंट मं० 1632/ 80 ) मे 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अर्ध न 
दिनांक मार्च, 1980 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझो यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दोश्य से उक्त अन्तरण लिसित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ही , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; आर / या 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण - - मनचनलर 
सं० 1632/ 80 ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


राधा बाल कृष्न 

सक्षम प्राधिकारी 
प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II , मद्रास 


महायक 


अत : मम , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख 10- 3- 1981 
मोहर : 
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[ भाग IIT - - ami 
प्रस्प पाई . टी . एन . एस . -- 

1. श्री ठोरै स्वामी नाठार और अन्य 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1061 फा ) की 

( अन्तरक ) 

2. श्रीमती राम पलनी , 
धारा 269-4 ( 1) अमीन सूचना 

आंठी पिल्ल 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के प्रर्वन के 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


अजन रेंज , मद्रास 
मद्रास , दिनांक 10 मार्च, 1981 


उस मम्मत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस म्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को प्राधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० 9118 -- यत : मुझे , राधा बाल कृष्न 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं0 78 है , तथा जो मदुरै रोड, ट्रिची में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से णित है ) 
रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय ट्रिची में ( डाकुमेंट सं० 
1969/ 80 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 
को पूर्णोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूस्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पयापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से पधिक है और अन्तरक 
( परसरकों ) मौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
पन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस प्रस्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्वाक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


सष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों मोर पवों का , जो सत 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरको 
शायिस्व में कमी करने पा उससे बचने में सुविधा 
के लिए; पौर/ या 


भूमि और निर्माण ---78, मदुरै रोड, ट्रिची ( डाकुमेंट 
1969/ 80 ) । 


सं० 


( ख ) ऐसो किसी प्राय या किसी धन या प्रस्थ मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्य पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


राधा बाल कृष्न 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II, मद्रास 


प्रतः अब , उपस अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त मधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्षास : - - 


तारीख : 10- 3 - 1981 
मोहर : 


भाग 


- बम 1 ] 
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प्ररूप आई . टी ., एन . एस .---------- 


1. दि महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स 


( अन्तरक ) 


2. फेरठुस 


एस्टेटस 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - (1) के अधीन सपना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


कार्यालय , सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , मद्रास 

मद्रास, दिनांक 10 मार्च, 1981 
निदेश सं० 1560 1 -- यतः मुझे, राधा बाल कृष्न 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसको सं० 26, सेनतीम रोड, मद्रास है जो मद्रास- 4 में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वणित 
है ) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय मैलापूर में ( डाकुमेंट सं० 
1381/ 80 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर वने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये 
मार/ या 


रोड, मद्रास - 4 है 


भूमि और निर्माण - 26 सेनतीम 
( डाकूमेंट सं० 1381/ 80 ) । 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


राधा बाल कृष्न 

सक्षम अधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II, मद्रास । 


सहायक 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


तारीख : 10 - 3- 81 
मोहर : 
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भारत का राषपन, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


[ भाग III - या 1 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - 


1. दि महालक्ष्मो टेक्सटाइल मिल्स 


( अन्तरक ) 


2 . श्री मोहम्मद हनीफा 


( अन्तरिती ) 


पायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 
289-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


अर्जन 


रेंज , 


मद्रास 


उक्त सम्पनि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोका व्यक्तियों में 
से किसी शक्ति वारा ; 


मद्रास , दिनांक 10 मार्च, 1981 
निदेश स० 1560 1 - यतः मुझे राधा बाल कृष्न 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के प्रधीन सम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये 
से अधिक है 

और जिसकी सं० 27 है , जोसेनत म है रोड , मद्रास - 4 में 
स्थित है ( और इम उपाबद्ध अनुमचा में और जो पूर्ण रूप से 
वनित है ) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय मैलापुर में 
( डाकुमेंट सं० 1382/ 80 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई, 1980 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकॉ ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
प्रन्य पक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित हैं , वही 
प्रयं होगा, ना उस अध्यार में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बापत उक्त पधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्सरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


अनुसूची 


भमि और निर्माण 27 सेनतोम है रोड , मद्रास - 4 ( डाकुमेंट 
स० 1382/ 80 ) । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम वा धनकर मधि 
नियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


राधा बाल कृष्न 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रास्तार आरक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- Il, मद्रास 


प्रता, पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रात : --- 


तारीख : 10 - 3 - 81 
मोहर : 


भाग IIT - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन , अप्रैल I 1, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
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1939, बारा 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - 


1. मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स , 5- 9-59, बशीरबाग , 

हैदराबाद, । 
( 2) बै० सी० गैमुद्दीन बाबुखान , पिता लेट ऐ० के० 

बाबू खान, निशात मंजिल , 6-3- 1111 , 
सोमाजिगूडा, हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2. डा० ईसमत सिद्दीकी 5- 7- 368 
प्रागापल्टा हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 473/ 80-81----यतः मुझे । 
एस० गोबिन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 403 है तथा जो चौथो मंजिल , 
दक्कन टवर्स, बशिरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( पौर इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
प्राधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक हार अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 403, चौथी मंजल मिनार अपार्टमेंट नं० 
5- 9-59 बशीरबाग , हैदराबाद ( वक्कन टर्वस ) जैसे कि विस्र्तीण 
1020 एस० एफ० टि जैसे कि रजिस्ट्रोक त विलेख 
नं० 7896 / 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्था अन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 11 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
11 ---16GI / 81 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 


4896 भारत का राजपत , अप्रैल 11, 1981 ( चत्र 21, 1903 ) 

[ भाग In - मण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- - 

1 . मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स 5- 9-59, बशीरबाग , 

हैदराबाद । 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्री बै० सी० गोसुद्दीन बाबूखान, पिता लेट एक 
289 घ ( 1 ) के अधीन बना 

के० बाम् लाल , निशात मंजिल , 6 - 3- 1111 , 
भारत सरकार 

सोमाजिगूड़ा हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
कार्यानप , सहायक प्राय कर पायुक्त (निरीक्षण ) 

2. डा० जयप्रकाश सोफी , 11 - 2-553 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

सलताना नाज जंग देवडी , ओल्ड, आगापुरा , 
हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 

हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० पार० ए० सी० न० 474/80-81 -- यत : मुझे 
एस० गोविन्द राजन 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्तिको पर्जन के लिए 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसी 

कार्यवाहियां करता हूं । 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 के 
अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ह . से 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिक है 

वि .। की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
और जिसकी सं० . . . . . . . . . . . . . है , जो चौथी मंजिल 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाव 
दक्कन टवर्स, बशीरबाग, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई, 1980 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उपित बाजार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मुल्प , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रत प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती । 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( अन्तरितियाँ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

माधिनियम के प्रध्याय 20 - 2 में परिभाषित हैं 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्नरण लिखित में वास्तविक 
का से कथित नहीं किया गया है : - -- 


अनुसूची 


अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त मधि 
नियम मधीन कर देने के पम्तरक के दायित्व में 
फमी करने या उससे पवे में सुविधा के लिए 
पौर/ 


प्लाट नं० चौथी मंजिल मिनार अपार्टमेंटस नं० 
5- 9-59 बशीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टर्वस ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1020 एस० एफ टि जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7897 
180 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( ख ) ऐमी किमोगया किसी पनपा अन्य आस्तियों को 

चिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयो 
जनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 


लिए 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः पर , मन प्रधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
मैं , जबत अधिनियम की धारा 268-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - tra +------ 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -1 (1 ) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स, 5- 9- 59, बशीरबाग, हैदराबाद 

बै० सी० गैसुद्दीन , बाबखान पिता लेट ए० के० 
बाबू खान , निशात मंजिल , 6-3-1111, सोमाजिगूडा , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री महमद रशिदरक्कीन काटेरी, 22- 1 - 579 
नारुखान बाजार, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च 1981 
सं० आर० ए० सी० नं० 475/ 80- 81 - यतः मुझे एस० 
गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं . 604 है, तथा जो छठी मंजिल 
दक्कन टवर्स , बशिरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है.) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई , 
1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेपः 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 29 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 604, छठी मंजिल मिनार अपार्टमेंट नं0 5- 9- 59 
बशीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टर्वस ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1020 एह० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7898 
80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदरादाद में है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
। अया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ५ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स , 5- 9- 59, बशीरबाग , हैदराबाद 
बै० सी० गोसुद्दीन बाबूखान , पिता लेट ऐ० के० बाबूखान 
निशात मंजिल , 6- 3- 1111, सोमाजिगूडा , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री महमद बलिवरपका 23- 1- 291 कोटला अफिजाल , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 
निदेश सं० भार० ए० सी० नं० 476/ 80- 81 -- यत : मुझे 
एस० गोविन्द राजन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 606 है तथा जो छठी मंजिल 
दक्कन टवर्स , बशीरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
19 जुलाई, 1980 
को पूवक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के रक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे वश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उवदोषय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - .. 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मुचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भभाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनुती 


( स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
समिधा के लिए; 


प्लाट नं० 606 छठा मंजिल मिनार अपार्टमेंट नं0 5- 9- 59 
बशीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 1020 
एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7899/80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 

एस० गोविन्दराजन 

( सक्षम प्राधिकारी ) 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :--- 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 


भाग III -सण 1] भारत का राजपक्ष, अप्रैल 11, 1981 ( चत्र 21, 1903) 
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प्रारूप माई . टी . एम . एस . -- - 1 . मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स , 59-59 बशारबाग , हैदराबाद । 

बै० मो० गौसुद्दोन बाबूखान, पिता लेट ऐ० के० बाबूखान 
आयकर अधिनियम , 1001 ( 1961 का 43 ) की धारा 

निगात मंजिल, 6- 3-1111, सोमाजिगूडा , हैदराबाद 
2694 ( 1 ) के प्रधान सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. शोमतो रेहना बेगम जि . पि० य०मिटना अबान 
कार्यालय, सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

17- 9- 157 कारूमागूडा , हैदराबाद । ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रबन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बग्घी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवषि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च 1981 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 477/ 80- 81 ---यतः मुझे 
एस० गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् म अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 1 
के अमर शन प्राधिकारो को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थापर सम्पत्ति सिमका उचित बाजार मस्म 26, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसको सं० प्लाट नं० 607 है तथा जो छटी मंजिल 
दक्षकन टवर्स , बशीरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाषर अनुसूची में और जो पूर्ण रूप सं वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मस्म से कम के दायमान । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुख्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरण ( मन्तरकों ) 

और पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तथा पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिपित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शम्मों पौर पदों का , जो उमस 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी माय की बावत, उक्त 

माधनियम के अधीन कर देमे के अन्तरक क 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए बोर/ या ; 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


प्लाट नं0 607 छटी मंजिल मिनार अपाटमेंट नं० 5 - 9 - 59 
बशीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्स , ) जैसे कि विस्तीर्ण 1020 
एस . एफ० टि०जसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7900/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित पत्तियों , अर्थात् 


तारीख : 3- 3 - 1981 
मोहर : 


4900 


भारत का राजपन , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप भाई . टी . एम . एस . - - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) धारा की 

200-4 ( 1 ) के अधीन भूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 478/ 80- 81 -- यतः मुझे 
एस० गोविन्द राजन , 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 48 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 268 - ख 
के मधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी मं० प्लाट नं० 608 है जो छठी मंजिल 
दक्कन टवर्स ,बशीरवाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफम के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
फा कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
नसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( पम्तरकों ) और पन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मातरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल . निम्नलिखित ॥ से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


1. मैलर्स हैदराबाद बिल्डर्स 5- 9- 659, बशीरयाग , 

बै०सी० गौसुद्दीन , बाबुखान , पिता लेट ऐ० के० बाबु 
खाननिशातमंजिल , 6 - 3- 1111 सोमजिगूडा, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री ईकबाल शमा , 2 1- 4- 199 हूसनो आसाम , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अन के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी मानेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रवधि या तत्सम्बन्धी म्पक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 बिन की अवधि, को भी 
प्रधि गद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
पन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त साम्दों और पवों का , जो उक्त 

पधिनियम के अध्याय 200 में परिभाषित 
है, वही घर्ष होगा , जो उस अध्याय में 
सिया गया । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अम्तरण के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


पलाट नं० 608, छठी मंजिल मिनार अपार्टमेंट नं0 5- 9- 59 
बशोरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रोकृत विलेख नं . 7901/ 80 
रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 

सुविधा के लिए ; 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- की उपधारा ( 1 ) के 
भधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


एम० गोविन्द राजन 

- सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


मारत का राजपन , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21 , 1903 ) 
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- - - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - - - 


1. मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स , 5- 9459 बशीरबाग , हैदराबाद 
ब० सी० गौमुद्दीन , बाबुखान , पिता लेट ऐ० के० बाबखान 
मिणात मंजिल , 6 - 3- 1111, सोमाजिगुडा , हैदगाबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमतो वि० पदमजा रेड्डी , 4- 1- 211 ईडेन बाग, 
किंग कोती रोड , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेष : --- 


प्ररूप आई. टी . एम . एस . - .- - - 
प्रायकर पधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च 1981 
निवेश सं० प्रार० ए० सी० नं0 479 / 80-81 - यतः मुझे 
एस० गोविन्द राजन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं . है जो 7वी मंजिल 
दक्कन टवर्स , बशिरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनसच में और जो पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक 
19 जुलाई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से 
दुस्थमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दुश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस भूवना के राज में प्रकाश की तारीख से 45 

दिन के भीतर उकामावर पम्पत्ति में हितबह किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शन्दों प्रौर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 में परिभाषित है , 
यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
मैं कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 7 वी मंजिल मिनार अपार्टमेंट नं0 5 - 9- 59 
बशीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 1020 
एम० एफ० टि जैसे कि रजिस्ट्रोकृत विलेख नं० 7902, 180 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारो हैदराबाद में है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


एम० गोविन्द राजन 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 288-ग के अनुसरण 
में , मैं सन्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अत: 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 


4902 


भारत का राजपन , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


( भाग III - षण 1 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 


1. मैसर्ज हैदराबाद , बिल्डर्स , 5- 9- 59 बशीरबाग , हैदराबाद 

बै० सी० गौसुद्दीन , बाबुखान , पिता लेट ऐ० के० बाबखान 
निशात मंजिल , 6- 3-1111, सोमाजिगूडा , हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्री राम मोहन रेड्डी, विलेज पोस्ट , तामेनचेरफा 
महबूबाबाद , तालुका घटगल जिल्ला । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च 1981 
निदेश सं० प्रार० ए० स०नं0 480/ 80- 81 - - यतः मुझे , 
एम० गोविन्द राऊन 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 100 6 है , तथा जो 10वां मंजिल 
दक्कन टवर्स बोरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारों के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 19 जुलाई , 
1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


(क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की भवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाब में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
वर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , पाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हर किसी माय की बापत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


मनुसूची 


प्लाट नं0 1006, 10वां मंजिल मिनार अपार्टमेंट नं0 59 
59 बशीरबाग, हैदराबाद ( दफन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 1020 
एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7903/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजमार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


खत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित भ्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 3 - 3 - 1981 
मोहर : 


भाग IIT -- खण्ड 1] भारत का राजपन , अप्रैल 11, 1981 (चैत्र 21, 1903 ) 

4903 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - ----- 1. मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स 5- 9- 59 बशीरबाग , हैदराबाद । 

बै० सी० गौसुद्दीन बाबूखान पिता लेट ऐ० के० बाबुखान 

निशात मंजिल , 6- 3-1111, सोमाजिगुडा, हैदराबाद । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 

2. कुमारी के० संदया वानी सुपुत्री कोप्पूला नागमय्या , 

गोल्लाप्रोल , ईस्ट गोदवारी , जिला । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सहा कर प्रायुक्त रीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च, 1981 
निवेश सं० आर० ए० सी० नं0 481/ 80- 81 -~- यतः मुझे 
एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का कारण 
ही कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 1007 है, जो 10 वां मंजिल 
दक्कन टवर्स , बशीरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से क्रम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की मईही और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाग लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसपी 


( म्ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम . या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


प्लाट नं० 1007, 10 वां मंजिल मिनार अपार्टमेंट नं0 5- 9- 59 
बशीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 1020 
एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7904/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धाग 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 
12 -- 16G1/ 81 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 


- 4904_ . . 


4904 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


[ भाग 


- 


1 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ष ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स हैदराबाद , बिल्डर्स 5 - 9- 59 बशीरबाग , हैदराबाद 

बै० सी० गौसुद्दीन बाबू खान पिता लेट ऐ० के० बाबुखान 
निशात मंजिल , 6- 3-1111, सोमाजिगूडा , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मुमताज अहमद, बाकस नं0 20723, अगेडिविया 
लिबिया 3- 2- 355 काचिगूडा , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च, 1981 
निदेश सं० आर० ए०सी० नं० 482/ 80- 81 -~ यतः मुझे 
एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० है तथा जो 10वा मंजिल 
दक्कन टवर्स बशीरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


भन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


मनसची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


प्लाट नं . 10वां मंजिल मिनार अपार्टमेंट नं0 5- 9-59 
बशीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 1020 
एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7905/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुख्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 268- ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्मलिलित व्यक्तियों अर्थात : -- 


तारीख 3- 3- 1981 
मोहर : 


भाग II - बण्ड 1] 


भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - -- - - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स हैदराबाद बिडर्ल्स 5- 9- 59, बशीरबाग , हैदराबाद 

बै० सी० गौसुद्दीन बाबुखान पिसा ऐ० के० बाबुखान 
निभात मंजिल , 6- 3 -1111 , सीमाजिगुडा , है राबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री हसूमल राम चन्द सनतन 
703, मोगल अपार्टमेंट्स , दक्कन टवर्स , बशीरबाग , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च 1979 
निदेश मं० आर० ए० सी० नं0 487/ 80- 81 - - यत : मुझे , 
एस . गोविन्दराजन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० प्लाट नं0 703 है जो 7वी मंजिल दक्कन 
टवर्स , बशीरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे छ्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हार अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्साक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसती 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


जाट नं 703, 7 वीं मंजिल मोगल अपार्टमेंट्स नं० 5- 9- 59 
बशीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्म ) जैसे कि विस्तीर्ण 1340 
एस . एफ०टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7974/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद में है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस० गोविन्दराजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपन, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21 , 1903 ) 


[ माग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ..--- -- 


1. मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स 5- 9- 59, बशीरबाग, हैदराबाद 
बै० सी० गौसुद्दीन बाबूखान, पिता लेट ए० के ० बाबुखान 
निशात मंजिल 6-3- 1111, सोमाजिगुडा, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सैयद महमद अब्बास और जलिदा सुलताना , 

1101 मिनार अपार्टमेंट, बदक्कन टवर्स , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च, 1981 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 484/ 80-81-- यतः मुझे 
एस० गोविन्द राजन 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 110 1 है जो 11 वां मंजिल , 
दक्कन टैवर्स बशीरबाग, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्प , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
भास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा: 
। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दन के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनसची 


प्लाट नं0 1101, 11 वां मंजिल मिनार अपार्टमेंट नं05- 9- 59 
बशीरबाग, हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 1020 
एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7907/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एस० गोविन्द राजन 

___ सक्षम अधिकारी 
सहाय क आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनिमय की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 


भाग III -- पण 1 ] 


भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21 , 1903 ) 
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- - - 


- - 


प्ररूप पाई . टी . एम . एस . --- - - - - 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- ( 1 ) के पधीन सूचना 


1. मैसर्स हैदराबाद , बिल्डर्स , 5- 9- 59 बशीरबाग , हैदराबाद 

बै० सी० गौसुद्दीन बाबुखान ,पिता लेट ऐ० के ० बाबुखान , 
निशात मंजिल , 6-3- 1111, सोमाजिगूडा, हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2 . पि० बै० सरमा एण्ड अदर्स , 

प्लाट नं० 502 , मिनार अपार्टमेंट दक्कन टवर्म , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहिया करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अजन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी प्रधि 
बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च , 1981 
निदेश मं० प्रार० ए० मी० नं० 485/ 80- 81 -~- यतः मुझे , 
एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गग है, की धारा 
289- ख के प्रधान मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर भाति जिमका चित बाजार मूल्य 25,000 / 
१० मे अधिक है 
पौर जिसकी मं० प्लाट नं0 502 है , जो 5वीं मंजिल दक्कन 
टवर्स बशीरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और जी पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के रचित ना मार मूल्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अग्नि को गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का सषित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का परह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उनाय से उक्स अम्मर लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं कया गया है : - - 
( क ) अन्तर से हुई कमो प्राय की बाबत सात अधि 

नियम , के अधीन करदेने के परसरक के दायिस्य में कमी 
करने या उससे बन में सविधा के लिए । पोर/ या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपसि में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिपित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पयों का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


प्लाट नं0 502, 5वीं मंजिल मोगल अपार्टमेंट नं0 5- 9 - 50 
बशीरबाग, हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 1980 
एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7972/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्न भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना माहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एस० गोविन्दराजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्ति , अर्थात् । 


तारीख 3- 3- 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपन, अप्रैल 11, 1981 ( चैन 21, 1903 ) 


[ माग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ष ( 1 ) के अधीन सुचना 


1. मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स, 5- 9- 59 बशीरबाग , हैदराबाद 

बै० सी० गौसुद्दीन बाबुखान पिता लेट ऐ०के० बाबुखान 
निशात मंजिल , 6- 3- 1111, सोमाजिगुडा , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मनगल सिंह सरमा 
304, मोगल अपार्टमेंट्स दक्कन टवर्स, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ..--- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक: 3मार्च 1981 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 486/ 80- 81 - -- यतः मुझे , 
एस० गोविन्दराजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 304 है , जो उसरी, मंजिल दवा न 
टवर्स, बशीरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सारत की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापक्ति संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए मार सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहा अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हाई किमी आय की नाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविक्षा के लिए ; 
और / या 


प्लाट नं0 304, 3सरी मंजिल , मोगल अपार्टमेंट्स नं० 
5 - 9- 59 बशीरबाग , हैदराबाद ( दफान टवर्म ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1410 एस० पफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7973 
180 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद में है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिय 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एस० गोविन्दराजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातल -- 


तारीख : 3- 3 - 81 
मोहर : 


भाग 


-- एड 1 ] 


भारत का राजपन, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
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। 


1. मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स 5- 9- 59, बशीरबाग , हैदराबाद 

बै० सी० गौसुद्दीन , बाबखान पिता लेट ए० के ० बाबूखान 
निशात मंजिल , 6- 3- 111, सोमाजिगूडा, हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्री मिटजा अनवर बेग 16- 7- 424, 
प्रामापूरा , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पति के अजंन के 
लिए कार्यवाहियों करता है । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


रूप टी० ए० एम0 - - - - 
आयकर अधिनियम , 1101 ( 1981 का 43 ) की बारा 

2004 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद दिनांक , 3 मार्च, 1981 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं0 483/ 80- 81 - यतः मुझे 
एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार 
मल्प 25, 000/- 60 से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 1104 है तथा जो 11 वां मंजिल , 
दक्कन टवर्स बशीरमाग, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनु सूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
19 जुलाई, 1980 को 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पदह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( प्रन्सरितियों ) 
के बीच में अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उषय में उका प्रसरण लिखित में वास्तविक सप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
मपाप्त होती हो , के भीतर किन कनयों में से 
किसी व्यक्ति द्वार ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रसन शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20- क में 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 1104, 11 वां मंजिल , मिनार अपार्टमेंट नं० 
5 - 9- 59 बशीरबाग, हैदराबाद में ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1020 एस० एफ० टि० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7906 
180 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( ख ) ऐसी किमो आप या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 111 या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती मारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एस० गोविन्दराजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायटर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
शीन , निम्नलिखित माक्तिों अर्थात : ---- 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 


4910 


भारत का राजपन्न अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21; 1903 ) 


[भाग IIT - - बण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. . --- - -- -- - 


सापक 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स , 5- 9- 59, बशीरबाग, हैदराबाद 

बै० सी० गौसुद्दीन बाबुखान पिता लेट ऐ० के० बाबुखान 
निशात मंजिल , 6 - 3 -1111 , सोमाजिगुडा , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री के० जान चेट्टीयन , 
पो० बाक्स नं० 24354 सफात कुवैत अटेबिया । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च 1981 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 488/ 80- 81- ~ यतः मुझे 
एस० गोविन्दराजन , 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिनका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० प्लाट नं . 403 है, जो 4थी मंजिल दफन 
टवर्स बशीरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनां : 19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे वह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , पो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:। 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , या उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


प्लाट नं0 403, 4थी मंजिल मोगल अपार्टमेंट्स नं0 5- 9 -59 
बगीरबाग, हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 1340 
एम , एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7975/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद में है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


अधिनिया 1922 
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एस० गोविन्दराजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : .. 


तारीख : 3 - 3- 1981 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1] भारत का राजपन , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903) 

491 1 
प्ररूप माई० टी० एन० एस० - - - 

( 1 ) मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स , 

5- 9- 69, बशीरबाग , हैदराबाद , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

बै० श्री गौसुद्दीन बाबुखान , पिता : लेट ए० के० 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सपना 

बाबुखान , 

निशात मंजिल, 6 - 3- 1111 , 
भारत सरकार 

सोमाजिगूडा , हैदराबाद 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 
अर्जन रेंज हैदराबाद 

( 2 ) श्रीमती इन्दिरा जे . कृपलानी 

प्लाट नं0 404 मोगल अपार्टमेटस , 
हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 

दक्कन टावर्स , हैदराबाद 
निर्देश सं० प्रार० ये० सी० नं० 489/ 80- 81 - यतः मुझे 

( अन्तरिती ) 
एस० गोविन्दराजन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधि( नयम कहा गया ह ) , की धारा 269 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

कार्यवाहियां करता है । 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
और जिसका नं0 404 है , जो 4वीं मंजिल दक्कन टावर्स , बशीरबाग , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबश अनुसूची में और पूर्ण रूप 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
के अधीन 19 जुलाई , 1980 

ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
उसके ख्यमान प्रतिफल से एसे रपयमान प्रतिफल का पन्द्रह 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
( अन्तरित्तियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

पास लिसित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयक्त पाब्बा मार पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की पाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 

मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए: 


प्लाट न० 404 4वीं मजिल मोगल अपार्टमेटस नं० 
5- 9- 59 बशीरबाग हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि 
विस्तीर्ण 1410 एस० एफ० टी० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं . 7976/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस . गोविन्दराजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 
13 - 16GI / 81 


तारीख : 3- 3 -1981 
मोहर : 
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भारत का राजपन्न , अप्रेल 11, 1981 ( 4त्र 21 , 1903 ) 


[ भाग III - - 


1 


प्ररूप भाई . टी . एम ., एस . --------- 


( 1 ) मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स 

5 - 9- 59 बशीरवाग हैदराबाद 
बै० श्री गौसुद्दीन बाबुखान 

पिताः लेट ऐ० के० बाबुखान 
निशात मजिल 6 -3- 1111 
सोमाजिगूडा हैदराबाद 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री फरीक सफावकीन 20- 4- 559 

हिलाल मंजिल मिलवात हैदराबाद । 


( अन्तरिसी ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
कार्यवाहियां करता है । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 3 मार्च 1981 
निर्देश सं० प्रार० ये० सी० न० 490/ 80-81 -- यतः मुझे , 
एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी 
स० प्लाट न . 804 है जो मजिल 8 दक्कन टवर्स बशीरबाग 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 19 जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तारती 
( अतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


इस सबमा के समापन में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये 
और / या 


मनुसूची 


( स ) एसी किसी माय या किसी धम या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


प्लाट नं० 804 8वीं मंजिल मोगल अपार्टमेंटस नं० 
5- 9- 69 बशीरवाग हैदराबाद ( दक्कन टयर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1410 एस . एफ० टी० जे. से कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7977 
180 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 
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भाग III - - 1 ] 

भारत का राजपक्ष, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -. -. .- .. .. ( 1 ) मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स 

5- 9- 59 बशीरबाग , हैदराबाद 

बै० श्री गौसुद्दीन बाबुखान 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पिसाः लेट ए० के० बाबुखान 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

निशात मंजिल 6- 3- 1111 
भारत सरकार 

सोमाजिगूडा हैदराबाद । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री फरीक सैफुद्दीन 20- 4- 55 

हिलिल मंजिल 
किलबात हैदराबाद 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 

हैदराबाव दिनांक 3 मार्च 1981 
निर्देश सं० नं० 491/ 80 -81 - -यतः मुझे एस० गोविन्द 
राजन 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
प्लाट नं० 803 है जो 4वीं मंजिल दक्कन टवर्स बशीरबाग 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबव अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 19 जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके ख्यमान प्रतिफल से , ऐसे एण्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकॉ) बार बन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी याक्षेपः-- 


. 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति धारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उपस अधिनियम , था 
धन कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बताती पाच प्रकट ही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं० 803 8वीं मंजिल मोगल अपार्टमेंटस नं० 
5- 9- 59 बशीरबाग हेदराबाद ( वक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1340 एस० एफ० टी० जैसे फि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7978 
180 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 


4914 भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21 , 1903 ) 

[ भाग IIT - - खण्ड 1 
प्रारूप आई . टी . एन . एस . - - 

( 1 ) मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स 
वायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

5 - 9- 80 बशीरबाग हैदराबाद 
धारा 269 - (1) के अधीन सूचना 

वै० श्री गौसुद्दीन बाबुखान 
पिता : लेट ऐ० के० बाबखान 

निशात मंजिल 6- 3-1111 
भारत सरकार 

सोमाजिगूडा हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्रीमती अफसर रजवी प्लाट नं0 908 

मिनार अपारटमेंटस दक्कन टवरस 
अर्जन रेंज हैदराबाद 

हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 3 मार्च 1981 

( अन्तरिती ) 
निर्देश सं० प्रार० ये० सी० नं० 492/ 80 -81 - यतः 
मुझे एस० गोविन्द राजन 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें लिए कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
मूल्य 25 , 000 / - रुपए से अधिक ह. 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 908 है जो 9वीं मंजिल दक्कन 
टवर्स बशीरबाग हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूची में और पूर्णरूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , आ भी 
कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन 19 जुलाई 1980 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 

में दिया गया है । 
( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसपी 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं0 908 9थी मंजिल मिनार अपार्टमेंटस नं० 
5- 9- 59 बशीरबाग हैदराबाद ( पक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1020 एस० एफ० टी० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 7979 
/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 

एस० गोविन्दराजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 
तारीख : 3- 3 -1981 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 
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माग IIT - खण 1) 

भारत का राजपन , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21 , 1003) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- -- - - - -- 

( 1 ) श्री गोपाल्ला पेड्डा रेड्डी 

पिता के . नागीरेड्डी 

69, मछलीपटनम , हैदराबाद 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

जि० पि० ये० के सत्यावती रेड्डी 
269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती नस्यम महबूब चन्द बेगम 

पति नस्यम महमद फरक साहेब , 
भारत सरकार 

नन्दयाल गांव , नन्दयाल तालुक , 
करनूल जिला । 


( अन्तरक ) 


( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


हैदराबाद , दिनांक 13 फरवरी, 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . - -. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० नं० 426/ 80- 81 -- यत: मुझे एस० गोविन्द 
राजन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण ह कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / - रुपये 
से अधिक है 

और जिसकी सं० 25/179 है, जो संजीवननगर कालोनी 
नंदयाल म स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से 
यणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नदयाल में 
भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण 
: नयम के अध्याउस 
अध्याय में 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अषि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे मचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


मनुसती 


घर नं० 25/ 179 संजीवनगर कलोनी , नंदयाल , करनूल जिला 
विस्तीर्ण 1240 चतुर गज जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 2903/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नंवयाल में है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती पूषारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एस० गोविन्दराजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् -- 


तारीख : 13- 2- 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , अप्रेल 11 , 1981 ( 4 


21 , 1903 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- 


( 1 ) श्री अरजनलाल पिता सोलाराम 

न० 21 -1- 824 रिकाबगंज 
हैदराबाद 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


( 2 ) ( 1 ) प्रताप लाल पिता तोलाराम 

( 2 ) हरेशकुमार पिता तोलाराम 
( 3 ) मालाती देवी पति अमरलाल 
21 - 1 - 824 रिकाबगज हैदराबाद 


भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 23 फरवरी 1981 
निर्देश स० ये० सी० न० 427/ 80- 81 - यत : मुझे एस० 
गोविन्द राजन 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 21- 1 - 1130 है, जो पत्तरगट्टी, हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कूदबौली, हैदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्ता रतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्मलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पस्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , षो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; आर / या 


अनुसूची 


दो मंजिल भवन शाप न० 21- 1-1130 पत्तरगट्ठी, हैद 
राबाद में जैसे कि विस्तीर्न 61 . 33 चतुर गज जैसे कि रजिस्ट्री 
कृत विलेख न० 757/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कूदबौली 
हैदराबाद में है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 23- 2- 1981 
मोहर : 


माम 


1 - खपत 11 


भारत का राणपत्र , अप्रैल 11, 1881 ( चन 21, 1903 ) 
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- 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . --- -- --- -- 


( 1) श्रीती वटिदूनीसा बेगम 

पिता सयद शाह डयासिन शुत्तारी 
17- 6- 424 दबिरपुरा , हैदराबाद । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सपना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री महमद लायक अली 

पिता महमद बनके अली 
17- 4- 619 याकतपुरा , 
हैदराबाद । 


( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर कायक्त ( नि . सक्षण) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


को यह सूचना जारी करके पोंक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहिसं करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


हैदराबाद , दिनांक 27 फरवरी 1981 
निर्देश सं० प्रार० ये० सी० नं० 428/ 80- 81 - - यतः मुझे 
एस० गोविन्दराजन 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक हो । 

औरजिसकी स० वार्ड न० 22- 3 है, जो पुराना हवेली हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय प्रजानपूरा, हैदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिकई आर अन्तरक ( अन्तरकों ) भार अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रसि 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सबीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


मनुसूची 


प्लाट न० 22- 3 पुराना हवेली करना साद बनी हैदराबाद 
विस्तीर्न 400 चतुर गज जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 
1758/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अजाम पुरा हैदराबाद में 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
समिधा के लिए; 


एस० गोविन्दराजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , मनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


तारीख : 27- 2- 81 
मोहर : 
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[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------- 

( 1 ) मैसर्स शाजहान अपारटमेंटस 

रजिस्टर्ड आफिस 6- 2-974 

कैरताबाद हैदराबाद 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

एडमिनिस्ट्रेटिव आफिस 5 -960 बशीरबाग 
धारा 269 - 0 ( 1) के अधीन सूचना 

हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्रीमती फरहाना खान 

पत्नी मीर मुस्तफा अली खान 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

5 - 10- 188/ 4 कोहसार 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

नैबत पहाड़ हैदराबाद । 
हेदराबाद,दिनांक 27 फरवरी 1981 

( अन्तरिती ) 
निर्देश सं० पार० ये० सी० नं0 429/ 80- 81 -- यतः मुझे 
एस० गोविन्द राजन 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 406 है, जो शाजहना अपार्टमेंटस 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करताबाद, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
और पूर्णरूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

सूचना की तामिल से 30 दिन को अवधि , जो भी 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्ट 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
का 16 ) के अधीन जुलाई 1980 
का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह मार मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे उश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

स्पष्टीकरणः --इसमें प्रयुक्त शब्यों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ झगा , जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


मनुसूची 


प्लाट नं० 406 4थी मंजिल शाजहान अपार्टमेंटस 
6- 2- 974 कैरसाबाद , हैदराबाद जैसे कि विस्तीनं 1057 
चतुर पिट जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7709/ 80 रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्स अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 27: 2- 81 
मोहर : 


भाग 


-- - बण्ड 1 ] 
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प्रस्प माई० टी० एम० एस० --- - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) मैसर्स शाजहान प्रापर्टमेंटस 

रजिस्ट्री प्राफिस 6- 2- 974 फैरताबाद , 
हैदराबाद 
एडमिनिस्ट्रेटिव आफिस 5- 9 -70 बशीरबाग , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री फहिम सिद्दीकी 

पिता एम० ए० करीम सिद्दीकी 
16-9-406/ 4 मूसा मंजिल 
अरूडमरुकपेट , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 27 फरवरी, 1981 
निर्देश सं० मार० ये० सी० नं० 430/ 80-81 - यतः 
मुझे एस० गोविन्द राजन 
प्रायफर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 505 है, जो शाजहान अपार्ट मेंटस 
कैरसाबाद स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची में और पूर्णरूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जुलाई 1980 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
भूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और प्रतिरक ( अन्तरकों और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन को अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम, के अध्याय 20क में परिभाषित , यही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य ग्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर 1 धिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रफट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


प्लाट नं० 505 5वीं मंजिल शाजहान अपार्टमेंटस 
6- 2 - 974 कैरताबाद , हैदराबाद विस्तीर्न 976 चतुर फिट जैसे 
कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7710/ 80 रजिस्ट्रीकृत अधिकारी 
हैदराबाद में है । 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269भा के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अत: 
14 --16GI/ 81 


तारीख : 27 - 2 -- 1981 
मोहर : 
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[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप . माई०टी० एन० एस० --- - - - - - 

( 1 ) मैसर्स शाजहान अपार्टमेंट्स 

6- 2- 974 कैरताबाद हैदराबाद 

आफिस 5- 9- 60 बशीरबाग , हैदराबाद 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

( 2 ) श्री अहमद मोहियुद्दीन पारिफ 

सुपुत्र गुलाम दस्तागिर 
भारत सरकार 

848 बी० मल्लेपल्ली 
हैदराबाद 500001 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूक्ति सम्पस्ति के अर्जन के लिए 
हैदराबाद, दिनांक 27 फरवरी 1981 

कार्यवाहियां करता है । 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 431/ 80- 81 ---यतः , मुझे , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
एस० गोविन्द राजन , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
सके अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

माव में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित आजार मूल्य 25 , 000 / 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रू , से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 107 है, जो शाजहान अपार्टमेंट्स 
कैरताबाद हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबख अनुसूची में 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
का 16 ) के अधीन जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापाक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मूल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 

गया है । 
( मन्तरितियाँ) के बीच एसे मन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फम निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


बद्ध किसी भीतर उक्त काशन की तारी 


सय पाया गया प्रति 


कप से कवि श्य से उक्त 


( क ) अन्तरण में हई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : 
और / या 


मनुसूची 


M 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 7 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


प्लाट नं० 107 1ली मंजिल शाजहान अपार्टमेंटस 
6- 2- 974 कैरताबाद हैदराबाद विस्तीर्ण 1106 चतुरफिट 
जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7711/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी हैदराबाद में है । 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


बत अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 27 - 2 - 1981 
मोहर : 


भाग III - 


1 ] 


भारत का पचपन , अप्रैल 11, 1981 ( चैत 21, 1903 ) 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . 


- - .. 


( 1 ) मैसर्स शाजहान अपारटमेंटस 

6- 2 -974 करताबाद , हैदराबाद 
आफिस 5- 9- 60 बशीरबाग हैदराबाद 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमती मेहर मनजूम | 

पति अहमद मोहियुद्दीन अरिफ 
848वी , मल्लेपल्ली , हैदराबाद 


भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 28 फरवरी 1981 
निर्देश सं० आर० ये० सी० न० 432 / 80- 81---- यतः मुझे 
एस० गोविन्द राजन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 106 है , जो शाजहान अपारटमेंटस 
करताबाद, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) मीर अन्तरिति 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सपस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की मावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


प्लाट नं० 106 पहली मंपिल शाजहान प्रापरटमेंटस 
6- 2- 974 कैरताबाव , हैदराबाद जैसे कि विस्तीर्न 1057 चतुर 
फिट जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7712/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी हैदराबाद में है । 


( a ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर मधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एस० गोविन्दराजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिसिस व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 28- 2- 1981 
मोहर : 
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भारत का रामपन, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


[ भाग II 


1 


प्रम पाई . टी . एन . एस . --..-:---- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) मसर्स शाजहान अपारटमेंटस 

6- 2- 974 कैरतानाव , हैदराबाद 
आफिस 5- 9- 60 बशीरबाग , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री महमव मण्दुल खालिक 

मार्फत रशिक 5- 6- 507 
दरगा शाल खामुरा 
नामपल्ली, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाव , दिनांक 27 फरवरी , 1981 
निर्देश सं० आर० ये० सी० नं० 433/ 80- 81 - यत 
मुझे एस० गोविन्ध राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उजिस बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं . 203 है, जो शाजहान अपारटमेंटस 
करताबाव , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में पौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1098 ( 1908 
का 16) के अधीन जुलाई 1980 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तकरण लिखित में वास्त 
पिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दमे के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिय); 
और/ या 


प्लाट नं0 2032री मंजिल शाजहान अपारटमेंटस 
6-2-974 करताबाद , हैदराबाद जैसे कि विस्तीर्न 1057 चतुर 
फिट जैसे कि रजिस्वीकृत विलेख नं० 7713/ 80[ रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी हैदराबाद में है । 


। ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


एस० गोविन्ध राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाप 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के बभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 27- 2-1981 
मोहर : 


भाग [ 1 ] भारत का राजपन , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
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प्ररूप आई०टी०एन०एस० -- - - - -- ( 1 ) मैसर्स शाहजहां अपार्टमेंट्स 

6- 2- 974 करताबाद हैदराबाद 

आफिस 5 - 9 - 60 बशीरबाग 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

हैदराबाद 
269 - ब ( 1 ) के अधीन सपना 

( अन्तरक ) 

( 2) ( 1 ) बी० टी० रघुराम रेड्डी 
भारत सरकार 

( 2 ) सूहासिनी रघुराम रेड्डी 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

7 - 1- 28/ 2 अमीरपेट 

हैदराबाद 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 27 फरवरी 1981 
निदे श सं० पार० ए० सी० नं० 434/ 80- 81 - यतः, मुझे , 
एस० गोविन्द राजन 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
पायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - स 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षप : - -- 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण हो 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 रु . 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 307 है, जो शाहजहां अपार्टमेंट्स 

की तामील से 30 दिन की अवषि , जो भी अवधि 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधीन जुलाई 1980 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
का पाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के क्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तारत का गइ ह और मुझ यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यसापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके दफ्यमान प्रतिफल से , एसे उपयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्ट करणः - - इसमें प्रयुक्त पाब्यों और पदों का , जो उक्ट 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) बन्तरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , पिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


प्लाट नं0 307 3री मंजिल शाजहान प्रापर्टमेंट्स 
6 - 2- 974 करताबाद हैदराबाध जैसे कि विस्तीर्ण नं० 1106 
चतुर फिट जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7714/ 80 रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद । 
तारीख : 27- 2- 1981 
मोहर : 


बता मग , उक्त मधिनियम की धारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- - 
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[ भाग 


1 --- 


1 


( 1 ) मैसर्स शाहजहाँ प्रपारटमेंटस 

6- 2- 974 खैरताबाद हैदराबाद 
आफिस : 5- 9- 60 बशीरबाग 
हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती खुर्शीद माजिद 

पत्नी एम० ए० माजिद 
16- 9- 406/ 4 भूसा मनजार 
पूराना मलकपेट हैदराबाद - 500036 

( अन्तरिती ) 


प्रस्प बाई . टी . एन . एस . - --- - ---- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 ष ( 1) के अधीन सूपमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 27 फरवरी 1981 
निर्देश सं० आर० ये० सी० नं० 435/ 80-81 - यतः मुझे 
एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 301 है, जो शाहजहां अपारटमेंटस 
प्रेरताबाद, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मुल्य से कम के यमान 
प्रतिफल के लिए भारत की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पत्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः -- 


(स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि मा तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा; 


जोपोंक्त सम्पति 


की गई ह . भारचित 
बाजार 


( १ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की पावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
का लिए ; बार/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 301 3री मंजिल शाहजहां अपारटमेंटस 
6- 2-974 खैरताबाद हैदराबाद जैसे कि विस्तीर्न 1022 स्कवेयर 
फिट जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7715/ 80 रजिस्ट्रीकृत 
अधिकारी हैदराबाद में है । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , मनसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 27 - 2 -1981 
मोहर : 


भाम III - षण 1 ] 
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भारत का राजपत्र,अप्रैल 1, 10 ( 2. 1000 


- 1025 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --- ---- -- --- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) मैसर्स शाहजहां अपारटमेंटस 

6 - 2- 974 करताबाद हैदराबाद 
आफिस 5- 9- 60 बशीरबाग 
हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) कुमारी सबिहा 

डाटर आफ मीर महमद इफतकासुद्दीन अहमद 
445 स्पेशल ए क्लास अगापुरा 
हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 27 फरवरी 1981 
निर्देश सं० प्रार० ये० सी० नं0 436/ 80-81 - यत: मुझे 
एस० गोविन्द राजन 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 303 है , जो शाहजहां अपारटमेंटस 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाय अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दमयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्सारतियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


( स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं0 303 3री मंजिल शाहजहां अपारटमेंटस 
6 - 2- 974 कैरताबाद हैदराबाद जैसे कि विस्तीर्न 1057 कवेयर 
फिट जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7716/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 27 - 2- 1981 
मोहर : 
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[ भाग III . - खण्ड 1 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप भाई०टी० एन० एस० - 


- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) मैसर्स शाहजहां अपारटमेंटस 

6- 2- 974 कैरताबाव हैदराबाद 
आफिस 5- 9- 60 बशीरबाग , 
हैदराबाद 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2) श्री मीरजा फिरासत बेग 

सुपुत्र मिरजा राफत बेग 
6 - 3- 865 / ए, बेगमपेट 
हैदराबाद 


( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेपः - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 27 फरवरी 1981 
निर्देश सं० आर० ये० सी० नं0 437 / 80- 81 - - यत: मुझे 
एस० गोविन्द राजन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000. . 
रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 306 है, जो शाहजहां अपारटमेंटस 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप 
से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन जुलाई 1980 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
रिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से , से हग मान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरीितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बधी मोक्तयों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की शवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , षो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हा , वही अर्थ होमा जो उस अध्याय में विया 
मया है । 


को मन्तरण से हर किसी आय को गाबत उक्त अधि 

नियम को अधीम कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 306 3री मंजिल शाहजहां प्रपारटमेंटस 6 - 2-974 
कैरताबाद हैदराबाद में जैसे कि विस्तीर्न 1057 स्कवेयर फिट 
जैसे कि रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं० 8236/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी हैदराबाद में है । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अट : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -7 के जनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 27- 2- 1981 
मोहर : 


भाग III -- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( 47 21 , 1903 ) 


4927 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) मैसर्स शाहजहाँ अपारटमेंटस 

6 - 2 - 974 करताबाद हैदराबाद 
आफिस 5- 9 - 60 बशीरबाग हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) सैयद हमीद पाबू तालिब 

और डा० श्रीमती अफसारी बिगम 
मचान नं० 49 बी टाईप 4 बी० एच० ई० एल० 
टाउनशिप 
रामचन्द्रापुरम हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


का यह सपना जारी करके पोंक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 27 फरवरी 1981 
निर्देश सं० आर० ये० सी० नं० 438/ 80-81 -- यतः मुम 
एस० गोविन्द राजन 

आयकर अधिनियम , 1961 , ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसमें पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , घिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 108 है, जो शाहजहाँ अपारटमेंटस 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जुलाई 1980 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूवोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई माक्षेप : 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 29 - क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का . 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


प्लाट नं0 108 1ली मंजिल शाहजहाँ आपरटमेंटस 6 - 2 - 974 
कैरताबाद हैदराबाद जैसे कि विस्तीन 1022 स्कवेयर फिट जैसे 
कि रजिस्ट्रीत विलेख नं० 7132/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हेवराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


के अधीन निम्नलिखित व्याकरण भाग पात: को उपधारा (१) तारीख:27-3-1961 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
15 - 16GI /81 


तारीख : 27 - 2 -1981 
मोहर : 
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भारत का राजपन, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21 , 1903 ) 


[ भाग III -- - बण्ड 1 


प्ररूप. आई . टी . एन . एस . ------------ 


( 1 ) ( 1 ) श्रीमती नागवरम देवकी देवी 

__ पति नागवरम धरमा राव 
( 2 ) श्रीमती मूनगाला मालाती 
पति मूनागला वेकेट राय 
3- 4- 695 नारायनगूडा 
हैदराबाद 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री जागरती प्रकाशम ट्रस्ट 

3- 4- 705/ 4. नारायनगमा 
हैदराबाद- 500029 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 2 मार्च 1981 
सं० पार० ये० सी० नं . 439/ 80- 81--~-यतः मुझे 
एस . गोविन्द राजन 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

औरजिसकी सं० सन० 110 है , जो नारायन गूडा हैदराबाद 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
- जिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचिस बाजार मूल्य से कम के म्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उषित बाजार 
मल्प , उसके रश्यमानः प्रतिफल, सो, एसे यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ही बार अन्तरकः ( अन्तरको ) भार अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिलासे 30 दिन की बधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर- पापत 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से. 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास . 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त धब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या . 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आम या किसी धमः या अन्य आस्तियों 
* की जिन्हः भारतीय माय कर अधिनियम , 1922 

(1922. का . 11) या उक्त अधिनियमः, या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27.) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


खुली जमीन सर्वे नं० 110 प्लाट नं0 10 पारट प्राफ 
3- 4- 695 नारायन गूडा हैदराबाद जैसे कि विस्तीर्न 404 चतुर 
गज जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 7971/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
___ सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मा , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ).. 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 2 - 3-1981 
मोहर : 


मांग I -- खण्ड 1 ] भारत का राजपन्न, अप्रैल 11 , 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
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प्ररूप मआई . टी . एन . एस . -- .- . .-. .-- . ( 1 ) ( 1) एम० वी०० एस चौदरी 

( 2 ) एम० सीतारामय्या 

( 3 ) एम . रोधिा कृष्न मूर्ती 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( 4 ) एम० सुरेश 
धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 

सब का पिता एम . वेंकटेस्वर राव 

10- 3- 7 ईस्ट मारेउपल्ली सिकन्दराबाद 
भारत सरकार 

( 5 ) सूरेड्डी सूर्यमोहन मोरिसपेट तेनाली 
( 6 ) सूरेड्डी वेंकटरतनम , 

पति सितारामय्या सोबनापाटम विलेज 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

नूजबीड तालुक कृष्णा जिला 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( 7 ) वेनम नागेश्वर राव पुत्र सवय्या 
हैदराबाद, दिनांक 2 मार्च 1981 

( 8 ) वेनम शयानल राव पेट्टागड्डीलाबारू तेनाली 
निवश मं० प्रार० ये० सी० नं० 440/ 80- 81 ---- यतः मुझे 

तालुक 
एस० गोविन्द राजन 

( अन्तरका) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 

( 2 ) मैसर्स विजया श्री कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

लिमिटेड, 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसकी उचित बाजार मूल्य 

मनसूराबाद टी बी० 206 तारीख 24- 3- 80 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

हयतनगर तालुक भार० प्रार० जिला 
और जिसकी सर्वे नं० 36 है, जो मनसूराबाद गांव प्रार० आर० 

( अन्तरिती ) 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पीर पूर्ण रूप को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मन के लिए 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद कार्यवाहियां करता है । 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

उम्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काई माक्षेपः 
के अधीन जुलाई 1980 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के रश्यमान 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
करने का कारण है कि यथापा क्स संपत्ति का उषित बाजार 

सपनों को सामिल से 30 दिन की अवधि , पी भी 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे श्याम प्रतिफल का 

अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वापत 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति क्षारा ; 
( अन्तरीितयों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त स्पष्टीकरणः - समें प्रयुक्त शब्दों भार पदों का , जो उक्त 
मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 

मधिनियम , के मध्याय 29 - क में परिभावित है , 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 

वही बर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
के लिए; और/ या 

गया है । 


. 


भन्सची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 को 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


खुली जमीन 1 एकर 65 सेंटस सर्वे नं0 38/ौर 40 
मनसूराबाद गांव हयतनगर तालुक पार० प्रार० जिला जैसे कि 
रजिस्ट्रीत विलेख नं0 7490/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद में है । 

एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 2- 3- 81 
मोहर : 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 के मेनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चैन्न 21, 1903 ) 


[ भाग IIT - खण्ड 1 


- - 


प्ररूप पाई० टी० एन०एस .- - 
बाकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 2 मार्च 1981 
निवेश सं० प्रार० ये ० सी० नं० 441/80-81 -- यतः मुझे , 
एस० गोविन्द राजन 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अििनयम कहा गया है ) , की भारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु० से अधिक है , 

और जिसकी सं० सूकी जमीन है, जो हयतनगर तालुक प्रार० 
पार० जिला स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जुलाई 1980 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और भन्तरिती 
( मन्तीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( 1 ) श्री एम० वी० एस० चौधरी 
( 2 ) एम० सितारामय्या 
( 3 ) एम० राधाकृष्ना मूर्ती 
( 4 ) एम० सुरेश 
पिता एम० वेंकटस्वराराव 10- 3-7 ईस्ट मारेडपल्ली 
सिकन्दराबाद 
( 5 ) सूरेड्डी सूर्य मोहन पिता लेट चिन्ना अनजय्या 
मोरिस पेट तेनाली 
( 6 ) सूरेड्डी वेंकटरतनम्मा पति लेट सितारामय्या 
सोमनापुरम गांव नूजरीड तालुक कृष्ना जिला । 
( 7 ) वेनम नागेस्वरराव पिता रामवय्या 
( 8 ) बन्नम डायामलराव पेड्डागाडेलवारू तेनाली 
तालुक 

( अन्सरक ) 
( 2) मैसर्स विजया श्री को० प्रापरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी 

लिमिटेड 
मनसूराबाद टि० बी० 206 दिनांक 24- 3- 80 
हयतनगर तालुक पार० आर० जिला 

( अन्सरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के भूर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;, 


( ब ) इस सबमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारोह से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त पदों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
गया है । 


( 4 ) बन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
सायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए; बर/ या 


अनुसची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सूकी जमीन 1 याकर 67 सेंटस सर्वे नं० 38 और 40 
मनसूराबाद गांव हयतनगर तालुक पार० पार० जिला जैसे कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7531/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाद में है । 

एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 
तारीख : 2 - 3 -1981 
मोहर : 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनसरण 
में म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


भाग III - खण्ड 11 


भारत का राजपन , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


4931 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - . .. - - - - . . . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) ( 1 ) श्री एम० वी० एस० चौदरी 

( 2 ) एम सितारामय्या 
( 3 ) एम० राधाकृष्नाभूर्ती 
( 4 ) एम० सुरेश 10- 3- 7 ईस्ट मारेउपल्ली 
सिकन्दराबाद 
( 5 ) सुरेन्द्र सूर्यमोहन पिता लेट चिन्ना अनसय्या 
मोरीसपेट तेनाली ( 6 ) सुरेड्डी वेंकटारतनमा 
पत्नी लेट सितारामय्या सोभनापूरम गांव नूजवीजू 
तालुक कृष्ना जिला ( 7 ) बेगम नागेस्वर राव पिता 
राघवय्या ( 8 ) बेगम शयामलाराव पेड्डा 
मादोलबाद तेनाली तालुक 

( अन्तरिती ) 
( 2 ) मैसर्स विजया श्री कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी 

मनमूराबाद टि० बी० नं० 206 दिनांक 24- 3-80 
हयतनगर तालुक पार पार० जिला । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 2 मार्च 1981 
निर्देश सं० ये० सी० नं . 442/ 80- 81 -- यतः मुझे 
एस० गोविन्द राजन 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० सूकी जमीन है, जो मनसूराबाद हयतनगर जिला 
में स्थित है ( और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्र 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 
1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) मार अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


अनसची 


( ख) ऐसी किसी आय मा किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्था अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सूकी जमीन 1 एकड 60 सेंटस सर्वे नं0 38 मनमूराबाद 
गांव हयतनगर तालुक पार० आर० जिला जैसे कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 7564 / 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 

एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 2- 3- 81 
मोहर : 
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भारत का राजपत , अप्रैल 11, 1981 ( चत्र 21, 1903 ) 


[ मांग In -- 


1 


प्रस्प आई . टी . एल . एस . - - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -0 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत परकार 
कार्यालय, सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 


( 1 ) ( 1 ) श्री एम० वी० एस० चोदरी 

( 2 ) एन० सीतारामय्या 
( 3 ) एम० राधाकृष्ण मूर्ती 
( 4 ) एम० सुदेश पिता एम० कोटेस्वराराब 
10- 3- 7 ईस्लमाटेपलि सिकन्दराबाद 
( 5 ) सारेड्डी सूर्यमोहन मार्फ सुपुत्र लेट चिना 
अनजय्या मोरीस पेट तेनाली 
( 6 ) सूर्यरेड्डी वेंकटारतनम्मा पिता लेट 
सितारामय्या सेममायूम गांव गजवींश तालुक 
( 7 ) वेनम नागेस्वर राव पिता- राघवय्या 
( 8 ) वेनम श्यामलराव रेड्डी गार्डकाघासू तेनाली 
तालुक 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्स विजयी श्री काप्रापरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी 

मनमूराबाद टी० बी० नं0 206 दिनांक 
24- 3- 80 यतनगर तालुक पार० प्रार० जिल्ला । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


हैदराबाद , दिनांक 2 मार्च 1981 
निर्देश सं० प्रार० ये० सी० नं० 443/80- 81 -~-यतः मुझे, 
एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
सके अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
6 . से अधिक है 
और जिसकी सं० सूकी जमीन है, जो मानसूराबाद हयतनगर स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्र 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 
1980 
को पाक्ति संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हमार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि गथापयाक्ति भपत्ति का इचित बाजार 
मुल्य , उसके अयमान प्रतिफल से , ऐसे एक्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तीितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फाल निमालखित सदस्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथिस कसने किस पयर ह ... 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हा चिती आय की बाबत उमत अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ ग 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय गायकर अधिनियम , 1922 
( 192-2 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारी प्रकट नहीं किया गया 
था या -किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


सूकी जमीन 1 याकर 62 सेंटस सर्वे नं0 40 मनसूराबाद गांव 
हयतनगर तालुक पार० पार० जिला जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 7566/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


के लिए ; 


एस० गोविन्दराजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -म के , बनासरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : . . 


तारीख : 2- 3- 81 
मोहर : 


माग IIT 
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प्ररूप मआई . टी . एम . एस . - -- ----- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - म ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) ( 1 ) पी० वी० ए० तिम्माराज 

सेलक और जी० पी० ए० 
यनरामंडि गांव मीमवरम 
वेस्ट गोदावरी जिला 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैर्स दि मोउरन को - आपरेटिव हाऊसिंग बिलिंग 

सोसाईटी, 4 - 1- 624 
टुपबनार हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह मचना जारी करके पाक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 2 मार्च 1981 
निर्देश सं० 444/ 80-81---यत: मुझे , एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर संपत्तिः जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० मकी जमीन है, जो मलकानगीरी सिकन्द 
राबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वपित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालयः उप्पाल में 
भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जुलाई 1980 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापाक्त संपत्ति का चित्त बाजार 
मुल्या, उसके यमान प्रतिफल से , एसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भीर मान्तरक ( अस्तरकों), और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति - 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विनः की । अधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पकों का 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति वारा बधाहस्ताक्षरी को 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की पाबत उक्त मषि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये 
और/ या 


अनुसूची 


सूकी जमीन सर्वे नं . 303/ 1 विस्तीर्न 1 याकर 22 
गंटास मलकानगिरी सिकन्दराबाद में जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 340/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ऊप्पाल में है । 


( ब ) ए. सी क्रिसी . प्राय : या किसी धन . या अन्या . आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
पा : या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 . की उपभारा ) : 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: - - 


तारीख : 2- 3- 81 
मोहर : 


4934 भारत का राणपत्र , अप्रेल 11, 1081 ( चैत्र 21, 1903) 

[ भाग III - - खण 1 
प्ररूप आई. टी . एन . एस .. - - - - - - ( 1) श्री (1) पि . वि . एल तिम्माराज 

( 2) सूटबाराजू ( 2) रामकृष्णाराजू ( 4) रामचन्द्राराज 
आयकर अधिनियम, 196 1 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 5) जयकुमार 1/ 191 झिंगोजीगुडा सिकन्दराबाद 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2) मैसर्स दि मोडरन कोआपरेटिव 

हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटड 4 - 1 - 624 टप 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

बाजार हदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 2 मार्च 1981 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० आर० ये० सी० नं . 445 / 80- 81 - - 

कार्यवाहियों शुरू करता हूं । 
यत : मुझे , एस . गोविन्द राजन , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- -- 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

( क ) इस सूचना के राजार में प्रकाशन की तारीख से 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 

मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधिक है 

प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसको सं० कृषि जमीन है । जो मलकाजगिरी सिकन्दरा 

व्यक्तियों में से किसी अपित बारा ; 
बाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
पणित है ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय , उप्पल में रजिस्ट्री 

( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन को तारीख से 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1980 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवय 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके दृश्यमान प्रतिफलसे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और प्रसारक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त अधिनियम , 
( अतारितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , यही अर्थ 
फन निम्नलिखित उद्देश्य ने उमा अन्तरण लिखित में वास्तविक 

होगा, जो उस प्राधार में दिया गया है । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कृषि जमीन सर्व नं . 303/ 1 विस्तीर्ण 1 याकर 10 गटास 
मलकागिरी सिकन्दराबाद जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
154 / 80 रजिस्ट्रीकृत अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रत : अब, उक्त अधिनियम , को पारा 2891 के अनुसरण 
में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 2- 3- 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ -- 


( 1 ) मैसर्स भारत कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 

15 - 1 - 503 सिद्दीयमबर बाजार 
हैदराबाद । 
मैनेजिंग पार्टनर 

श्री बाबूलाल जैन 
( 2 ) श्री एम० डी० केडिया चारितिस 

मुकतियार गंज 
हैदराबाद । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269- ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( अन्तरक ) 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च 1981 
निर्देश सं० प्रार० ये० सी० नं० 446/ 80-81 --यतः मुझे , 
एस० गोविन्द राजन 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं0 15- 1-5 03/ बी / 14 और 15 है, जो सिकन्दरा 
बाद बाजार हैदराबाद स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्णरूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
बरूवबौली में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन जुलाई 1980 
को पर्वोक्त संपत्ति के उधित बापार मुल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : .. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


शाप नं० 15- 1-503/ बी / 14 और 15 किलखाना 
सिवदीयंबर बाजार हैदराबाद जैसे कि विस्तीनं 39686 
___ चतुर गज जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 780/ 80 रजिस्ट्री 

कर्ता अधिकारी दूवाबैली हैदराबाद में है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 
16 - 16GI / 81 


तारीख : 3- 3-1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( 


21, 1903 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्रारूप भाई .. टी . एन . एस . - --- - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का A3) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 
निर्देश स० 447/ 80 -81 -- यतः मुझे, एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25 , 000/ - रुपए से अधिक है । 

और जिसकी, सं० प्लाट नं0 1 से 115 है , जो नागाराम गांव पार० 
प्रार० जिला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदय श्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 2 ) ( 1 ) श्री एमम कमाल पत्नी राममोहना राव 

2- 2- 647/ 185 सेंट्रल एक्साईज कालोनी 
हैदराबाद 
( 2 ) वी० पट्टामीरावम्मा पत्नी अनजनेयालू 
वराहपटनम पी० ओ० ककलूर तालुक कृष्ना 
जिला 
( 3) बालूसू भारती पत्नी नागेस्वर राव तिरबूर 
कृष्ना जिला 
( 4 ) बी० सीतामहालक्ष्मी पत्नी विस्वेस्वर राव 
वल्लाकूटा हैदराबाद 
( 5 ) काजा सरस्वतम्मा पत्नी वेंकटा रतनम 
सीतानपल्लि कैकालूर 
( 6 ) बेजेलला प्रसाद रामबापेट सम्मम जिला 
( 7 ) सैमागयम भद्राला 
( 8 ) अमेरस्वरराव 

( अन्तरिती ) 
की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में काई भी आक्षेप : - -- 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बदर किसी अन्य व्यक्ति व्यारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) जन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचन में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 


जमीन न० 1 से 115 सर्वे नं0 575, 576, 578, 
579 और 582 नगरम गांव मेडचल तालुक प्रार० प्रार० 
जिला जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 7504/ 80 रजिस्ट्रीकृत 
अधिकारी हैदराबाद में है । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- - 
( 1 ) श्रीमती ( 1 ) प्रत्तीली बालम्मा पत्नी लेट बालय्या 

( 2) प्रतीकी पेटय्या ( 3 ) अत्तीली जानेस्वर 
( 4 ) अत्तीली शाकन्तला 4- 2- 80 ओलड भाईमगूडा 
सिकन्दराबाद 

( मन्तरक ) 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 


भाग 


- 


1 ] 


भारत का राषपण , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
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प्ररूप माई०टी० एन०एस० - - 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) को 

धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री जी० नारासिंहा राव 

250/ 3 भारटी संजीवा रेड्डी नगर 
हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती वी० लकशमी अयाप्रादा रेडी 

5 - 9- 110 पब्लिक गारडेन रोड 
नामपल्ली हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिये 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज, हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च 1981 
निर्देश सं० आर० ये० सी० न० 448/ 80 - 81--- यत : मुझे, 
एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 ख 
के अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्पावर सम्पति , जिपका चिन बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी स० 333/एल०पाई/ 2 पार० टी० है, जो 
संजीव रेड्डी नगर कोलनी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन 
सूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखिस उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना , की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितमा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो उपस अधि 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पोरया 


अनुसूची 


घर न० 333/ 4/ 2 आर०टी० संजीव रेडडी नगर कोलनी 
हैदराबाद विस्तीर्न 26721 चतुर गज जैसे कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख न० 7975/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 289 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख : 3- 3-1981 
मोहर : 


4938 भारत का राजपन, अप्रैल 11, 1981 (पत्र 21 ; 1903 ) 

[ भागIII - न्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- 

( 1 ) मैसर्स श्री नाघ कंस्ट्रक्शन कम्पनी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

5- 8- 612 अबिद रोड 

हैदराबाद 
धारा 269 -ब (1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री सैयद कुतुबुद्दीन 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

16 - 4 - 512 यंचलगंडा 
हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 


हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षष : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० प्रार० ये० सी० नं० 449/ 80-81 -- यतः 
मुझे, एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियमा कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 302 है , जो 1 - 1 - 58/ 1 , एस० 
डी० रोड सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापयोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे बश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाण गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 

यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; आर / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


प्लाट नं0 302 3री मंजिल 1 -1- 58/ 1 से 58/ 11 
एस० डी० रोड सिकन्दराबाद विस्तीर्न 1000 पतुर फिट जैसे 
कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 1854/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
सिकन्दराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात: -- 


तारीख : 3- 3- 81 
मोहर : 


भाग - अण्ड 11 भारत का राजपत्र, अप्रेल 11 , 1981 (पत्र 21, 1903) 

4938 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- -. 

( 1 ) मैसर्स श्रीमाध कंस्ट्रक्शन कम्पनी 

5- 8- 612 प्राविद रोड 

हैदराबाद 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरिती ) 
धारा 269 - ( 1) के अधीन सूचना 

( 2) श्री महमद नसिमूदीन अहमद 
भारत सरकार 

केपर माफ एम० एफ० अहमद 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

16- 11- 20/ 1/ 4 सलिमनगर कोलनी 

नं० 2 मलाफपेट हैदराबाद 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च, 1981 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० भार० ये० सी० नं . 450/ 80- 81 -- यतः मुझे , 

कार्यवाहियां करता है । 
एस० गोविन्द राजन 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उषित बाजार मुल्य 

सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 304 है, जो 1 - 1 -58/ 1 से 58/ 11 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
एस० डी० रोड सिकन्दराबाद स्थित है और इससे उपाबद्ध 

( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अनुसूची में और पूर्णरूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
के कार्यालय सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन जुलाई 1980 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के सायमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मुल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे ज्यभान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

है , वही अर्थ होगा पा उस अध्याय में दिया 

गया है । 
अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं0 304 _ 3री मंजिल 1-1- 58/ 1 से 58/ 11 
एस० डी० रोड सिकन्दराबाद विस्तीर्न 1302 चतुर फिट 
जसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1853/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता प्रधि 
कारी सिकन्दराबाद में है । 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदरावाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के , अनसरण 
में में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 3- 3-1981 
मोहर : 


- 49. 40 


मारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


[ भाग 


पाण्ड1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस ------ -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) मै / एस० हैदराबाद बिल्डर्स 5-9- 59, बशीरबाग , 

हैदराबाद , बै० सी० गौसुध्दीन बाबुखान पिता लेट 
ऐ० के० बाबखान निशात मंजिल 6- 3- 1111 
सोमा जुगूडा, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ए० प्रेमकुमार रेड्डी 

डाइरेक्टर पानम इलैक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी 
करियम- 533126 
ईस्ट गोदावरी जिला 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 
निर्देश पठ० आर० ए० सी० न० 495/ 80 - 81 -~- यतः मुझ 
एस० गोविन्दराजन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 601 है, जो 6ठी मंजिल दक्कत 
टवर्स , बशीरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही बार अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तारती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अन्तरण से हई किसी बाय की चाबत उक्त मधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


1) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 
को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया पाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


प्लाट नं० 601, 6ठी मंजिल मोगल अपार्टमेंटस नं० 
5 - 9- 59 बगीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि 
विस्तीर्ण 14 10 एस० एफ० टी० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 6677/ 80 रजिस्टीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद । 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 
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( 1 ) मै हैदराबाद बिल्डर्स , 

बशीरबाग , हैदराबाद , 
बै० श्री गौसुद्दीन बाबुखान , 
पिता : लेट ए० के० बाबुखान , 
निशात मंजिल , 
6- 3- 1111, सोमाजिगुडा, हैदराबाद 


( अन्तरक ) 


( 2) श्री ( 1 ) सी० एच० ब्रह्मानन्द रेड्डी 

( 2 ) सी० एच० रतनामानिकयम्मा 
3- 4- 421/ 4 
लिंगमपल्ली , हैदराबाद 


( अन्तरिती ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --.- --... 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2894 ( 1 ) पीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च, 1981 
निर्देश संम आर० ए० सी० नं० 496/ 80- 81 -- यतः 
मझे एस० गोविन्द राजन 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1061 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 103 है , जो 1ली मंजिल दक्कन 
टवर्स , बशीरबाग हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध प्रन 
मूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफन के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
वागार मस्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पाहप्रतिशत से अधिक है और प्रतिरक ( अम्तरकों ) और धम्तारिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्ममिचित रेश्य से रक्त बन्तरण निषित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है । - - 


को यह मूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सके । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया 


( क ) पन्तरण से हुई किसी पाय फी बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्वरक दायित्व 
में फमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; पोर/ या 


( ख ) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर मधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना 
बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पाया किया 
जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं0 103, 1ली मंजिल मोगल अपार्टमेंटस नं० 
5 - 9- 59 बलीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
___ 1340 एस० एफ० टी० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 

6678/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


बता, बब, रक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में , सक्त अधिनियम की धारा की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात ! 


तारीख : 3 - 3-1981 
मोहर : 


4942 भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 

[ भाग III -- बण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- .. 

( 1 ) में हैदराबाद बिल्डर्स, 

5 - 8 - 59, बशीरबाग , 

हैदराबाद , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

बै० श्री गौसुद्दीन , 
धारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

पिता: लेट ऐ० के० बाबुखान , 
भारत सरकार 

निशात मंजिल , 

6- 3- 1111, सीमाणिगूडा, हैदराबाद 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

( 2 ) श्री सुरेश कुमार गर्ग 

प्लाट नं० 50 
हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च, 1981 

मोगल अपार्टमेंटस 
निर्देश सं० भार० ए० सी० नं . 497/ 80-81-- - यतः मुझे 

दक्कन टवर्स 
एस . गोविन्दराजन 

हैदराबाद 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

( अन्तरिती ) 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

कार्यवाहिया करता हूं । 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 
पौर जिसकी प्लाट नं० 501 है, जो 5वीं मंजिल दक्कन टवर्स , 
बशीरबाग, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 198 ( 1908 का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
16 ) के अधीन 19 जुलाई1980 

अवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मुल्य से कम के दश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे वश्यमान प्रतिफल का 

( ख) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अम्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


स्पष्टीकरणः- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पपों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ लंगा पो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
यायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


( ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट महीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


प्लाट नं0 501, 5वीं मंजिल मोगल आपार्टमेंटस नं० 
5- 9- 59 बशीरबाग हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) असे कि विस्तीर्ण 
141डी एस० एफ० टी० जैसे कि रजिस्ट्रीकर्ता विलेख नं . 6675 
80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: -- 


तारीख : 3 - 3 - 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - - - - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 


( 1 ) मै० हैदराबाद बिल्डर्स , 

5- 9- 59 , हैदराबाद 
बै० श्री गौमुद्दीन बाबुखान, 
पिता: लेट ए० के० बाबुखान , 
निशात मंजिल , 6 - 3- 1111 , 
सीमाजिगूडा , हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री पी० कृष्ना राजू 

केअर आफ एम० एस० राज 
असिस्टेंट इंजीयिर एस० डी० आपरेशन 
रूरल , मिंट कामपाउन्ड, हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अजंन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च, 1981 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 498/ 80- 81 - - यत : 
मुझे एस० गोविन्द राजन 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- १० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० 603 है, जो 6ठी मंजिल , दक्कन टवर्स , बशीर 
बाग, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची और में 
पूर्णरूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुख्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और प्रन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
भय से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन को अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण मे हई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; भीर/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 603, 6ठी मंजिल मोगल प्रापर्टमेंटस नं० 
5- 9- 59 बशीरवाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्म ) जैसे कि विस्तीर्ण , 
1340 एस० एफ० टी० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6674 / 
80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


एस० गोविन्द राज 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः प्रब , उक्त मधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , मैं , उपस अधिनियम की धारा 289 की उपसारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्यात :---- 
17 -- 16 GI/ 81 


तारीख : 3- 3-1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


[ भाग III - Tण्ड 1 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - 


- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 5 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री ( 1 ) के० नागीरेड्डी पिता लेट मामिरेड्डी 

( 2 ) के ० ईस्वर रेड्डी 
( 3 ) के ० लक्पमारेड्डी 
हुसैनी बाग 2- 66 प्रोल्ड बोइनपल्ली सिकन्दराबाद 

( अन्तरक ) 
( 4 ) मैसर्स केम अशोक राव 
3- 5- 1141 रामकोट हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
( 2 ) सेयीस मेरी कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाईटी 

प्रेसिडेंट स्टानीस लानस सेंटमेरी 
हाई स्कूल , सिकन्दराबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 4 मार्च 1981 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं० 451/ 80- 81 --- यतः 
मुझे एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु० से अधिक है । 

और जिसकी सं० सूखी जमीन है, जो बोयनपल्ली सिकन्दराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद-वेस्ट 
में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 19 जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 
व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
का लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
विधा के लिए 


सूखी जमीन सर्वे नं० 69 विस्तीर्न 39 गूंटास बोयनपल्ली 
गांव सिकन्दराबाद जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1831/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोबिन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तिया अर्थात : --- 


तारीख : 4- 3- 81 
मोहर : 


भाग II - - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
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प्ररूप पाई . टी० एन० एस० -- - -- - - - ( 1 ) श्री ( 1 ) मूनीसेट्टी द्रोपती देवी पत्नी चलापती 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

राव 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) जी०वी० जगदीश 

( 3 ) जी० मुरलीकृष्ना 1 -10- 25 अशोकनगर 
भारत सरकार 

हैदराबाद 

( 4 ) लोकनाथन 1- 1- 781 गांधीनगर हैदराबाद 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 5 ) जी० रामाकृष्ना साई सूपुत्र चलापती राव 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

H384 गांधीनगर हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
हैदराबाद , दिनांक 4 मार्च, 1981 

( 2 ) श्री ( 1 ) पोटैल विमालम्मा यादव 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 452 / 80- 81 --- यतः मुझ 

( 2 ) पोटेल कृष्नायादव 
एस० गोविन्द राजन 

( 3 ) पोटेल गोपाल यादव 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) (जिसे इसमें 

23- 6 - 748 चन्दूलाल वेला 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 

हैदराबाद 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

( अन्तरिती ) 
का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
और जिसकी सं0 1 - 10- 125 और 125/ 1 है , जो अशोकनगर लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

उक्त सम्मत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 19 जुलाई 1980 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
पश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ए मे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

( ख ) इस मुत्रना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मत्ति में हितबद्ध किसी 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

में किए जा सकेंगे । 
नहीं किया गया है :- -- 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) रेमो किमो प्राय या किपो धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


घर 1- 10- 125 और 125/ 1 अशोकनगर हैदराबाद 
विस्तीर्न 585 . 75 चतूर गज जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
7044/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 

एस . गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः, अय , उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम को धारा 289- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित भ्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 4- 3- 81 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र अप्रैल 11, 1981 ( चन 21, 1903 ) 


[ भाग titण 


1 


- 


- 


- 


- - 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- --- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 


( 1) मैस० हैदराबाद बिल्डर्स , 

5- 9- 59, बशीरबाग , हैदराबाद 
बै० श्री गौसुद्दीन बाबुखान , 
पिताः लेट ए० के० बाबुलाल 
निशात मंजिल , 
6- 3- 1111, सोमाजिगूडा , 
हैदराबाद 


भारत सरकार 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री सैयद मोइनूद्दीन हुसैन 

11- 5- 255 लाल टेकड़ी 
हैदराबाद 


( अन्तरिसी ) 


को यह सचमा पारी करके पोंक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च, 1981 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं० 493 / 80-81 -- यतः मुझे 
एस० गोविन्दराजन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 106 है, जो 1ली मंजिल दक्कन 
टवर्स , बशीरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :-- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पापत 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्वाक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 106, 1ली मंजिल मिनार अपार्टमेंटस नं0 5 - 9-59 
बशीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 1120 
एस० एफ० टी० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7981/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 या 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दुवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपर " रा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 3- 3 -1981 
मोहर : 


JAN 


माम - - 1 भारत का राजपन, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस ------ -- ( 1 ) म० हैदराबाद बिल्डर्स, 

5 - 9- 59, बशीरबाग , हैदराबाद, 

बै० श्री गौसुद्दीन बाबुखान , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

पिताः लेट ए० के० बाबुखान , 
269- ब ( 1 ) के अधीन सपना 

निशात मंजिल , 

6 - 3- 1111, सीमाजिगुडा , 
भारत सरकार 

हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2) जी० लक्शमी देवी 202 मोगल अपार्टमेंटस 

दक्कन टावर्स 
अर्जन रेंज हैदराबाद 

हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च 1981 

( अन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


निर्देश सं० प्रार० ये० सी० नं० 494/ 80- 81 - यत : मुझे 
एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० है , जो उरी मंजिल दक्कन टवर्स , 
बशीरबाग, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीरणकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
पातिकल के लिए अन्तरित की गई है मार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
नाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवषि 
बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


अनुसूची 
प्लाट नं0 3री मंजिल मोगल प्रापर्टमेंटस नं० 5 - 9- 59 
बशीरबाग, हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 1980 एम० 
एफ० टी० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 6679/ 80 रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

__ सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद । 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : .. 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपन्न , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


[ भाग III -- खण्ड 1 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . - - - - 


( 1 ) मै० हैदराबाद बिल्डर्स , 

5 - 9- 59, अशीरबाग , 
हैदराबाद , 
बै० श्री गौसुद्दीन बाबुखान , 
पिताः लेट ए० के० बाबुखान 
निशात मंजिल , 
6 - 3- 1111, सीमाजिगूडा , 
हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती काजा हमीयूद्दीन 

303 मोगल प्रापर्टमेंटस 
दक्कन टवर्स हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
लिए कार्यवाहियां करता हो । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 499/ 80-81 -- यत : 
मुझे, एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25 , 000/ - रुपए से अधिक है 

औरजिसकी सं० 303 है, जो 3री मंजिल दक्कन टवर्स , बशिर 
बाग, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्णरूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके र श्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं0 303, 3री मंजिल मोगल प्रापर्टमेंटस नं० 
5 -9-59, बशीरबाग, हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1340 एस० , एफ० टी० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
6673/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

__ सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा269- ग के अनुसारण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 


भाग III - आण 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - ---- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - ब (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) मै/ एस० हैदराबाद विल्डर्स , 

5- 9- 59, बशीरबाग , 
हैदराबाद, 
बै० श्री गौसुद्दीन बाबुखान , 
पिता लेट ए० के० बाबुखान , 
निशात मंजिल , 
6- 3- 1111, सोमाजिगूडा, हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती अजिजून्नीसा बेगम 11-1-268 
अजाम पुरा हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 
निर्देश सं० आर० ये० सी० नं० 500/ 80- 81 - यतः 
मुझे , एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
6 में अधिक हो 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 601 है, जो 6टी मंजिल दक्कन टवर्स 
अशीरमाग, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
पतिफल के लिए अरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापक्ति संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इग मचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


प्लाट नं0 601, 6टी मंजिल मिनार अपार्टमेंटस नं० 
5- 9- 59 बगीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि 
विस्तीर्ण 1264 एस० एफ० टी० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 6671 / 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( ख ) मी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या ग्रा किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए ; 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


मस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 


4950 भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चन 21, 1903 ) 

[ भाग - - बड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - ----- ( 1 ) मै एस० हैदराबाद बिल्डर्स , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

5 - 9- 59 , बशीरबाग , 
269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

हैदराबाद, बै० श्री गौसुद्दीन , 
पिताः लेट एके० बाबुखान , 

निशात मंजिल , 
भारत सरकार 

6 - 3-1111, 

सोमाजिगूडा, हैदराबाद , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती जेहरा बातुल बेगम प्लाट नं . 402 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

मिनार अपार्टमेंटस 
हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 

दक्कन टवरस , हैदराबाद 
निर्देश सं० आर० ये० सी० नं० 501/ 80 - 81 - यतः 

( अन्तरिती ) 
मुझे , एस० गोविन्दराजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

कार्यवाहियां करता हो । 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 402 है, जो 4थी मंजिल दक्कन टवर्स 
बशीरबाग में हैदराबाद स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

की तामील से 30 दिन की अवधि , को भी अवधि 
का 16 ) के अधीन जुलाई 1980 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वाक्त 
को पक्ति संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को सारीस से 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय नाया गया प्रति . 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा बधाहस्ताक्षरी के 
फल निम्नलिखित उदयश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

पास लिखित में किए जा सकगे । 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बीर/ या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में पिया 
मयाह । 


मनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , था धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


प्लाट नं० 402, 4थी मंजिल मिनार अपार्टमेंटस नं० 
5 -9-59 बशीरबाग, हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1284 एस० एफ० टी० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6670 
180 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1) 

उम्त नियम कीधाmar की 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


तारीख : 3 - 3 - 1981 
मोहर : 
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1 . मैसर्म हैदराबाद बिल्डर्स 5- 9- 59, बशीरबाग, हैदराबाद 

बै० सी० गौसुद्दीन बाबुखान, पिता लेट ऐ० के० 
बाबुखान निशात मंजिल , 6- 3- 1111, सोमाजिगुडा , 
हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2 ( 1 ) श्री के० स्वरुप रामी रेड्डी 
( 2 ) श्री० के० सुनील रेड्डी . 

905, मिनार अपार्टमट्स दक्कन टवर्स , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को मह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


प्रारूप आई०टी० एन० एस० - - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 209-ष ( 1 ) के मधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च 1981 
निवेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 502/ 80-81--- यतः मुझे , 
एस० गोविन्द राजन 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियन कहा गया है ), की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 905 है , तथा जो 9 वी मंजिल 
दक्कन टवर्स , बशीरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अत्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कषित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्संबंधी म्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है. वही 
पर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की वापत उक्त प्रधि 

नियम को अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे करने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


प्रमुसूची 


प्लाट नं0 905 , 9वीं मंजिल मिनार अपार्टमेंटस न० 
6 -0- 59 बशीरबाग, हैदराबाद ( दक्चन टर्वस ) जैसे कि 
विस्तीर्ण 1020 एस०एफ० टि जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
6669/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस० गोविन्द राजन , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मता, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम को धारा 269 - ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित भ्यक्तियों, प्रात : - . 
18. --16GJ/81 


सारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 
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[ भाग - III - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------------ 1. मैसर्स हैदराबाद, बिल्डर्स 5- 9- 59 बशीरबाग, हैदराबाद 

बै० सी० गौसुद्दीन बाबुखान, पिता लेट ए० के० बाबुखान 

निशात मंजिल, 6- 3- 1111, सोमाजिगुडा, हैदराबाद 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -0 ( 1) के अधीन सपना 

2. श्री एम० ए० कलिमी , 

707, मिनार अपार्टमेंट्स दक्वान टवर्स , बशिरबागड 
भारत सरकार 

हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

कार्यवाहियां करता है । 
हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 
निदेश सं० पार० ए० सी० नं० 503/ 80-81 -~~यतः मुझे , उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
एस० गोविन्द राजन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (पिसे इसमें 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 707 है , तथा जो 7 वीं मंजिल 
दक्कन टवर्स बशीरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 

( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( उन्तरकों ) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


मनुसूची 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , सक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


प्लाट नं0 707 , 7 वी मंजिल , मिनार अपार्टमेंट्स नं० 
5- 9- 59 बशीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1020 एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6668/80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एस० गोविन्द गजन 

मक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 3- 3 -1981 
मोहर : 


भाग III - बम ] 


भारत का राजपत, अप्रेल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- ---- 


मायकर भधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1) के अधीन सपना 


1. मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स , 5- 9- 59, बशीरबाग , हैदराबाद 

बै० सी० गौसुद्दीन , बाबुम्बान पिता लेट ऐ० के० बाबुखान 
निशात मंजिल , 6- 3- 1111. सीमाजुगुडा, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मास्टर नीरम राज , 
केअर आफ पयाम राज , 5 - 9 - 713, 
सैफाबाद , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षेपः - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी बधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वागत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च, 1981 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 504/ 80- 81 -~-यतः मुझे 
एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्या25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 906 है , जो 9 वां मंजिल दक्कन 
टवर्स , बशीरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापाक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे . अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और / या 


प्लाट नं0 906, 9 वां मंजिल मिनार अपार्टमेंट्स नं० 
5- 9- 59 बशीरबाग, हैदराबाद ( दक्कन एयर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1020 एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 66671 
80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


1) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एस० गोविन्दराजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख 3- 3-1981 
मोहर : । 
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भारत का राजपन, अप्रैल 11, 1981 ( 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------------- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 (1) के अधीन सपना 


21, 1903 ) 

[ भाग IIT - --सड 1 
1. मैसर्स हैदराबाद, बिल्डर्स 5-9- 58, बशीरबाग, हैदराबाद 

बै० सी० गौसुद्दीन बाबुखान, पिता लेट ए०के० बाबुखान , 
निशात मंजिल , 6-3-1111, सीमाजिगूडा, हैदराबाद 

__ ( अन्तरक ) 
2. श्रीमती लाजवंती, रोन , मायूरजानी , 
506, मिनार अपार्टमेंट्स दक्कन टवर्स , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिसी ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 


को यह सपना जारी करके पोंक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० पार० ए० सी० नं0 505 / 80-81--- यतः मुझे 
एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 506 है जो 5 वां मंजिल दक्कन 
टवर्स, बशीरबाग, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1909 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई, 1980 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके मुश्यमान प्रतिफल से , ऐसे पयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनसुची 


( क ) अन्तरण सेहई किसी आय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; और / या 


प्लाट नं0 506, 5 वां मंजिल मिनार अपाटमट्स नं0 5- 9- 59 
बशीरबाग, हैदराबाद ( दक्कन टावर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 1020 
एस० एफ० टि० जैसे कि विलेख नं0 6666/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी हैदराबाद में है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायरकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात: - - 


तारीख 3- 3- 1981 
मोहर : 


भाग IIT - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 215 1903 ) 
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प्रप पाई . टी . एन . एस . - - -- 
आयकर पधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की धारा 
209 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


1 मैसर्स हैदराबाद विल्डर्स , 5- 9-59 बशीरबाग, हैदराबाद 

बै० सी० गौसुद्दीन बाबूखानपिता लेट ऐ०के० बाबुखान , 
निशात मजिल , 6 - 3- 1111, सोमाजिगुडा, हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2 श्री के . जे सि० बोस , 
कनसरबेटर आफ फारेन्स्ट , अंनतपुर । 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 


हैबराबाद , दिनांक 3 मार्च 1981 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्थन के 
लिए कार्यवाहियो पारता हूँ 


उक्त सम्पसि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पामेष : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि को भी पधि माद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त म्पत्तियों में से 
किसी म्पक्ति द्वारा 


निवेश स० प्रार० ए० सी० न० 506/ 60- 81----यतः मुझे 
एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पनि , जिम का उचित बाजार मुल्य 25, 000/- २० से 
अधिक 
और जिसकी मं० प्लाट न . 503 है जो 5 वां मजिल दक्कन 
टवर्स , बशिरबाद , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्य पान प्रतिफन कापन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और पनरिती 
( अन्तरितियों के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय किसी 
मन्य म्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयास शब्दों मोर पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के मध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं, वही 
म होगा, जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
प्रौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जामा माहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए। 


प्लाट न० 503, 5 वां मजिल , मिनार अपार्टमेंट्सन० 5- 9-59 
बशीरबाग, हैदराबाद ( दक्कन टर्वस ) जैसे कि विस्तीर्ण 1020 
एस० एफ०टि 2 जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 6665180 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्समधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख 3 - 3- 1981 
मोहर : 


4956 भारत का राजपन , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21 , 1903 ) 

[ भाग III - मण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - --- 

1 मसर्स हैदराबाद बिल्डर्स , 5- 9- 59 बशोरबाग , हैदराबाद 

बै०मी० गौसुद्दीन बाबुखान, पिता लेट ऐ०के० बाबुखान , 

निशात मंजिल, 6- 3- 1111, सोमाजिगूडा, हैदराबाद । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

2 श्री प्रभाकाश जि० कामन जानी 

केयरमाफ हेमसन ईन्डस्ट्रीज राजमपेट रोड , 
भारत सरकार 

अनंतपुर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च, 1981 
निदेश स० प्रार० ए० सी० न० 507/ 80 - 81 - न्यतः मुझ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण ह कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 706 है तथा जो 7वां 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
मंजिल पक्का टवर्स बशिरबाग हैदराबाद में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
19 जुलाई 1980 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 

ह , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

गया है । 
फल निम्नलिखित उद्दोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह :- - 


अनुसूची 


अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


( प्लाट न० 706, 7 वां मजिल , मिनार अपार्टमट्स न० 
5 - 9- 59 बशीरबाग, हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1020 एस० एफ० टि० जमे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 6664/ 
80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद म है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस० गोविन्दराजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-- 


तारीख 3- 3 - 1981 
मोहर : 


भाग III - बड 1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 117 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


4957 


1. मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स , 5- 9- 59 बशोरबाग , हैदराबाद 

बै० श्री गौसुद्दीन बाबुखान , पिता लेटका बाबखान , 
निशात मजिल, 6- 3- 11 11 सोमाजिगडा , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री गुम्मन मल लालचन्द 

केयर प्राफ : करीम वाच कंपनी , 
हैदराबाद , 705, मिनार अपार्ट मट्स , बशीरबाग , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जत के सम्बंध में कोई भी आक्षेप : - - 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च 1981 
निदेश सं० प्रार० ए० मी० न० 508/ 80- 81 -~~यतः मुझे , 
एस० गोविन्द राजन , 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
९० से अधिक है , 
और जिसकी मं० प्लाट नं 705 है जो 7वां मजिल दक्कन 
टवर्स , बशिरबाग हैदराबाद में स्थित है ( और इसमे उपावस 
अनुसचि में और पूर्ण रूपम बणित है ) रजिस्ट्रका अधिकारी 
के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क .) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितबदकिसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1951 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट न० 705, 7वां मंजिल, मिनार अपार्टमेंट्स नं० 
5 - 9 - 59 बशीरबाग, हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि वि० 
1020 एस० एफ०टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 6663 
6663780 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद म है । 


एस० गोविन्द राजन 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-11 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधीन निम्नलिखित घ्य ग्मियों , अर्थात: - - 


तारीख : 3- 3 - 1981 
मोहर : 


4958 


भारत का राजपम , अप्रैल 111 1981 ( चेन 21 , 1903 ) 


[ भाग III - यण 


1 


प्ररुप माई . टी . एम . एम. -- 
आयकर अधिनियम, 1901 ( 1961 का ७) की धारा 

2014 ( 1) पधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. ( 1 ) श्री पी० प्रताप रेड्डी मुपुत्र रागध रेड्डी 

6- 16, कुकट पल्ली , हैदराबाद । 
( 2 ) श्री पी० नरसिंहा रेड्डी 
6 -17 करुकट पल्ली , हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2. मसर्स प्रभ स्टील इंडस्टीज प्रा० लिमिटेड , 

वै० डायरेकटर एम० के० अग्रवाल 
21142, पेंडरगास्ट रोड , 
सिकन्दराबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 5 मार्ष 1981 
निदेश सं० पार० ए० मी० नं0 509180- 81:--- यतः मुझे , 
एस० गोविन्द राजन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , पीपारा 289- ख 
के प्रधान समम प्राधिकारी को , यह विश्वास पलेका कारण है 
कि स्पावर सम्पत्ति जिसका रचित बाजार मूस्य 25,000/ - रु . से 
अधिक 

और जिसकी सं० सूखी जमीन है जो कुकट पल्ली हैदराबाद म 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद वेस्ट 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जुलाई 1980 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पनाह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि गाल में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यम्सियों में से किसी म्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राषपत में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबट 
किसी प्रम्य · यक्ति द्वारा अधोहस्ताकारी के पास 
लिखित में किए जा सफेंगे । 


स्पधीकरण ! इसमें भगक्त शब्दों पौर पदों का , बो उक्त प्रषि 

नियम के अध्याय 20-4 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा . बोरस प्रध्याय में दिया गया । 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर पने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


मुखी जमीन प्लाट नं0 87, 88 , 89 , 90 , 91 तथा 92 
सर्वे नं० 166 विस्तीर्ण 345 चतुर गज , फकट पल्ली , हैदराबाद 
जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 2073180 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी हैदराबाद वेस्ट में है । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः पब , उक्त पधिनियम की धारा 20 पनुसरण 
में , में , उपस पधिनियम की धारा 2001 को सपबारा ( 1 ) के 
बधीन निम्नविषिस व्यक्तियों , अति: 


तारीख : 5 - 3 - 1981 
मोहर : 


भाग 


- - बण 1] 


भारत का राजपत , अप्रल 11 , 1981 ( पैत्र 21, 1903 ) 
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1. ( 1 ) श्री बी० पी० सुरेश रेड्डी , 
सुपुत्र बी० एम० रामा रेड्डी 
जि० पि० ए० वि० एम० रामा रेड्डी 10- 2-320 
वेस्ट मारेउपल्ली , सिकन्दराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. वि० संजिवय्य नगर कोआपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग 

सोसायटी लिमिटेड, 
टि०बि० सि० 55 , 
सिकन्दराबाद । 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप पाई. टी . एम . एस० ---- -- 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 5 मार्च 1981 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 510/ 80-81 - - यतःमुझे 
एस० गोविन्द राजन 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट आफ लंन्ड है जो तोकट्टो गांव 
सिकन्दराबाद, में स्थित है ( और इससे उपानव अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1909 का 
16 ) के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दुण्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्दह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उन अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गम है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्वन के लिए 
कार्यवाहिया कारता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में मे 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
प्रथं होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अनरण में हुई किमी आय की बावन उक्त माध 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरको दायित्व 
में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उन अधिनियम , या 
ध्र -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अत्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किग जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए 


प्लाट आफ लैन्ड सर्वे नं० 199 एफड 1 तोकट्टा गांव 
बोनपल्ली, सिकन्दराबाद जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
1909/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सिकन्दराबाद में है । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के मनु . 
सरण में , में , सक्त अधिनियम की धारा 269- घ 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों 
अति । 
19 - 16GI/ 81 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


तारीख 5- 3-1981 
मोहर 
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भारत का राणपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चन 21 , 1903 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


1. मैसर्स है फेड पोलटरी एण्ड काटेल फिस 

बशिरबाग , हैदराबाद 
पार्टनर : मुनिरुद्दीन शेक ईमाम 
सुपुत्र मोइनुद्दीन शेक ईमाम 
16- 8-243/ 2 मलकपेट हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्स है स्के बिल्डर्स 

बशीरबाग, हैदराबाद । 
पार्टनर : विकारूहीम शेक 
16- 8 -244 मलकपेट हैदराबाद । 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस .---------- 
बायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
269-4 ( 1) के अधीम सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक पायकर मायुक्त (निरीमन ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 5 मार्च 1981 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 511/ 80-81 - - यत : मुझे , 
एस० गोविन्द राजन 
मापकर अधिनियम 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पनि , जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० खुला प्लाट है जो दिलसूक नगर, गांव हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद म 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
विनाक जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पनि के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित माजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : --- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पचों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मूविधा के लिए 


वे प्लाट दिलसुक नगर गांव गड्डी अन्नारम नं . 9-14 
विस्तीर्ण 731 चतुर गज जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
739 1/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 

एस . गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 5 - 3 - 1981 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा (1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


भाग 


- - खण्ड 11 


भारत का रामपन, अप्रैल 11, 1081 ( चैत्र 21, 1903 ) 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- - - - - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

2804 ( 1 ) के अधीन सपना 


1. श्री राषिपाती बलरामय्या , सुपुल पार० नागग्या , 

वेटपालेम गांव तेनाली ताल्लुक , गन्दूर , जिला 
6/ 13 अहिपेपट , गन्टूर- 2 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 5 मार्च 1981 


2. श्री कोनडबोलु , क्रिशनप्रसाद , 

सुपुत्र के० बेसव पुनन्य्या , 
रिंग रोड, गान्टूर- 6 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मजन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


निवेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 512/ 80-81 - यतः मुझे , 
एस . गोविन्ध राजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि है जो साहेबनगर कूरद गांव म 
स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हेवराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 

45 दिम की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियो पर 
मूचमा की तामील से 30 दिम की अवधि 
को भी मधि बाद में समाप्त होती ही , के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में फिसी म्पषित 
द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रयोहस्ता 
भरी के पास लिखित में किये जा सकेंग । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है। 
वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रसारम से ई किमी पाय की बाबत उक्त 

प्रधिनियम , के अधीन कर देने के मम्वरक के 
दायित्म में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जमीन सर्वे नं० 51 साहेब नगर कूर्द गांव हयतनगर 
तालुक पार० प्रार० जिल्ला विस्तीर्ण 2 पाकट 40 सेंटस 
जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 7908/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी हैदराबाद में है । 


सहायक 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हेपरावाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 289 
अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 26804 
की सपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 5 मार्च, 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपन, अप्रैल 11, 1981 ( पेन 21, 1903 ) 


[ भाग 


- 


1 


1. श्री देवनीनी वेंकटराव सुपुत्र सिता रामय्या , 

2788 जी०, शालो फोरङ रोड, एन० ई० चारूबली , 
जि० ए० 30341 यू० एस० ए० । 

जि० पि . ए . डि . सशिरेका पत्मी डि . सितारामय्या 
सि० ए० तिलक रोड, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मि० नरसिंह रेड्डी सुपुन सि० माफ रेड्डी 

पेड्यूर गांव नागर करनूल तालुक 
महबूब नगर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजंन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षप : ---- 


प्ररूप पाई०टी० एन० एस० - - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 5 मार्च 1981 
निदेश सं० आर० ये० सी० नं0 513/ 80 - 81 - मत : मुझे , 
एस . गोविन्द राजन 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० 1- 10- 47/ 1 है , जो अशोक नगर , हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबव अनुसूची में और जो पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
दिनांक जुलाई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मल्य , उसके वश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दषयमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कधित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि नाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मषि 

नियम को प्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; चौर/ या . 


अनुसूची 


) ऐसे किसी प्राय या किसी घन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए 


घर नं० 1-10-47/ 1 ग्राउन्ड फ्लोर, विस्तीनं 571, 
चतुर गण प्रशोक नगर हैदराबाद जैसे कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 7006/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 

एस० गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 5- 3- 1981 
मोहर : 


प्रतः, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , पति । - . 


माग 


- - बण्य 1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- ------- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -7 (1) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स 5- 9-59, बशीरबाग, हैदराबाद 

बै० सी० गौसुद्दीन बाबुखान , पिता लेट ए०के० बाबुखान , 
निशात मंजिल 6-3-1111, सोमाजिगुडा , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री नीकरट, कादरी , 
प्लाट नं0 901, मिनार अपार्टमेंट्स बशिरबाग , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदे सं० प्रार० ये० सी० नं . 453/ 80- 81 - यतः मुझे, 
एस० गोविन्द राजन 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 901 है, जो 9 वां मंजिल 
तवर्स , बशीर बाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीव रण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई, 1980 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के रश्यमान 
परिसफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे पृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रुप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 901, 9 वां मंजिल मिनार अपार्टमेंट नं० 
5- 9- 59 बशीरबाग, हैदराबाद ( दक्कन एवर्स ) जैसे कि 
विस्तीर्ण 1020 फीट एस० एफ० टि जैसे कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 7781/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


मत : मम , उक्स अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्स अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 
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[ भाग III- खण्ड 1 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - -- - 1. मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स , 5- 9- 59, बशीरबाग , हैदराबाद 

श्री पियासुद्दीन बाबुखान, पिता लेट ए० के० बाबुखान , 
आयकर मधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) को धारा 

निशात मंजिल , 6- 3- 1111, सोमाणिगुडा, हैदराबाद 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्रीमती धनून आर० रूपानी , 

3- 4-863 बरकतपुरा, हैदराबाद ( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , यो भो अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतरपूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च, 1981 
निदेश सं० श्रार० ए० सी० नं0 454 / 80 -81 -~ यतः , मुझे , 
एस० गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात जन अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्पावर संपत्ति जिनका उकिरा बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . मे 
अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 

है जो 3र्ड फ्लोर, 
दक्कन टवर्स, बशीरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफन मे , ऐसे दुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रति 
फत निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से निथ नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस पम्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) पातरण से हुई किमो पार को बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उममे बचने में सुविधा के लिए ; पोर/ या 


प्लाट नं० सरा, मंजिल मुगल अपार्टमेंट्स नं० 
5- 9- 59 बशीरबाग, हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1410 वर्ग फीट , जैसे कि रजिस्ट्रीकत विलेख नं07782 / 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( ख ) ऐसी किमो माय या किसो धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ असरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था का किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए : 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक मायक र प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अता, प्रव , उमा अधिनियम को वारा 289 -1 के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम को धारा 269 -ब को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन, निम्नलिखित पक्तियों, अर्थात : - - 


सारीख : 3- 3-1981 
मोहर : 


भाग - 1 ] भारत का राषपद, अप्रैल 11, 1981 (चत्र 21, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- ...- -. ... 

1. मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स 5- 9-59, बशीरबाग , हैदराबाद 

श्री पियासुद्दीन बाबुखान पिता ए० के० बाबुखान , 

निशात मंजिल , 6- 3- 1111 , मोमाजिगुडा, हैदगबाद । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमती पुष्पा मदेकार 2- 1- 454 

लक्ष्मी विलास , नालाकंटा , 
भारत सरकार 

हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
निदेश सं० आर० ए० सी० 455/ 80- 81 - यतः, मुझे , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
एस० गोविन्द राजन , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

सूचना की तामिल से 30 विन की अवधि , जो भी 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 201 है जो दूसरी मंजिल दक्कन 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
टवर्स , बशीरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक जुलाई, 1980 

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

गया है । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके घश्यमान प्रतिफल से , एसे अयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


प्लाट नं० 201, दूसरी मंजिल , मिनार अपार्टमेंट्स नं० 
5 - 9 - 59 बशीरमाग, हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1284 एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7783/ 
80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सबिधा के लिए ; 


एस० गोविन्द राजन । 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः मन , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


तारीख 3- 3 -1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चन 21, 1903 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- - ... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स हैदराबाद, बिल्डर्स 5- 9- 59 बशीरबाग, हैदराबाद 

बै० सी० गौसुद्दीन बाबुखान पिता लेट ए०के० बाबुखान, 
निशात मंजिल , 6- 3- 1111, सोमाजिगूडा, हैदराबाद 

___ ( अन्तरक ) 
2. श्री सूरजीत मारवा 

प्लाट नं . 602, मिनार अपार्टमेंट्स दक्कन टवर्स , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च, 1981 
निदेश सं० पार० ए० सी० नं0 456 / 80- 81 - - यतः मुझे , 
एस० गोविन्द राजन 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 602 है, जो 6टा मंजिल दक्कन 
टवर्स बशीरबाग, हैदराबाद में स्थित है ( और इसे उपाबद्ध अनुसूची 
में और और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार / या 


अनुसपी 


प्लाट नं० 602, 6टा मंजिल मिनार अपार्टमेंट्स नं० 
5- 9-59 बशीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1284 एस०एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
7784/ 80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 


भाग 1 - खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------- 

1. मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स , 5-9-59, बशीरबाग हैदराबाद 

श्री घियासुद्दीन बाबुखान पिता लेट ए० के० बाबुखान , 

निशात मंजिल , 6-3-1111, सोमाजिगूडा, हैदराबाद 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

2. कुमारी रिजवाना बेगम मिनार अपार्टमेंट्स 

308, 3 मंजिल दक्कन टवर्स , 
भारत सरकार 

हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च 1981 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
__ निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 457/ 80- 81 / -- यतः, मुझे , 
एस० गोविन्द राजन , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा ( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 308 है तथा जो 3 मंजिल दक्कन 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
टवर्स बशिरबाग, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई , 1980 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

गया है । 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; आर / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


प्लाट नं0 308 3सरी मंजिल , मिनार अपार्टमेंट्स नं० 
5- 9- 59 बशीरबाग , हैदरावाद , ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1284 एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7785 / 
80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 

एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
20 - 16GI/ 81 


तारीख : 3- 3- 1081 
मोहर : 
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भारत का राजपन, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


[ भाग II - -बमा 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------------ 


1. मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स , 5- 9- 59 बशीरबाग, हैदराबाद 
षियासुद्दीन बाबुखान, पिता लेट ए० के० बाबुखान , 
निशात मंजिल 6- 3-1111 सोमाजिगूडा, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री मोहमद वाहद शरीफ 

2री मंजिल मुगल अपार्टमेंट्स 
हैदराबाद । 

( अन्तरिसी ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च 1981 
निवेश सं० पार० ए० सी० मं0 458/ 80- 81 -- यतः,मुझे 
एस० गोविन्द राजन , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 


को यह सुचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


जिसका उचितश्वास करने का 

यह विश्वास 


25 , 000/ - रु . भावर सम्पति , 

• से अधिक 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


और जिसकी सं० प्लाट नं० है जो 2 मंजिल दक्कन 
टवर्स , बशीरबाग, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई, 1908 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ झगा , लो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं० 2 मंजिल , मिनार अपार्टमेंट्स नं० 5-9-59 
बशीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टर्वस ) जैसे कि विस्तीर्ण 1020 
एस० एफ टी जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं 7786/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मत: अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - - 


तारीख : 3- 3- 1981 
माहर : 


भाग III -- खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903) 
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- 


- 


3 


प्ररूप आई०टी० एन० एस . - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स हैदराबाद , बिल्डर्स 5-9-59, बशीरबाग , हैदराबाद 

बै० सी० गौसुद्दीन बाबुखान, पिता लेट ए० के० बाबुखान , 
निशात मंजिल , 6- 3- 1111 , सोमाजिगूडा , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. कुमारी राम लाल 

101 सिटाडल , नेपीयान रोड , 
बम्बई - 6 । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदरबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 
निदेश सं० आर० ये ० सी०नं0 459/ 80- 81 -- यतः मुझे , 
एस० गोविन्द राजन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 504 है जो 5वीं मंजिल दक्कन 
टवर्स , बशीरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित म 
वास्तविक रूप से कवित नहीं किया गया है : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, 
और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 504, 5वीं मंजिल मिनार अपार्टमेंट्स नं० 
5 - 9 - 59 बशीरबाग , हैदरावाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1020 एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7787/ 
80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 192. 2 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण , 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिौनयम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :... 


तारीख : 3- 3 - 1981 
मोहर : 
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( भाग 


- 


1 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------------ 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स 5- 9 - 59 बशीरबाग , हैदराबाद 

बै० सी० गौसुद्दीन बाबुखान पिता लेट ऐ० के० बाबुखान , 
निशात मंजिल , 6- 3- 1111 , सोमाजिगूडा , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्स किशन चन्द सन्स 

फ्लाट नं0 508 मिनार अपार्टमेंट्स दक्कन टावर्स , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः-- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , या भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 3-3-1981 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 460/ 80- 81 ---यतः मुझे , 
एस० गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 508 है जो 8वीं मंजिल दक्कन 
टवर्स बशीरबाग, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19 जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूवा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके उपयमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर वने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं0 508, 5वीं मंजिल मिनार अपार्टमेंट्स नं० 
5- 9- 59 बशीरबाग, हैदराबाद ( दक्क न टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1020 एस० एफ०टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7788/ 
80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 


तारीख : 3- 3- 1981 
मोहर : 


भांग III -- - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चत्र 21, 1903 ) 
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- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .---.. 


( 1 ) मै० हैदराबाद बिल्डर्स 5- 9- 59 बशीरबाग 

हैदराबाद 

श्री घियासुद्दीन बाबुखान पिता लेट ए० के ० बाबुखान 
निशात मंजिल 6- 3- 1111 सोमाजिगूडा 
हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मास्टर अजय एस० देशमुख 

8वीं मंजिल मिनार अपार्टमेंट्स 
दक्कन टावर्स , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 

हैदराबाद दिनांक 3 मार्च 1981 
निदेश मं० प्रार० ए० सी० नं0 461 / 80- 81 - - यतः, मुझे , 
एस० गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिस की सं० है जो 8वीं मंजिल दक्कन टवर्स 
बशिरबाग हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- . 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पवक्त 
. व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
· गया है । 


( क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त, 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अमुसूची 


. 


. 


. 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


प्लाट नं . 8वीं मंजिल मिनार अपार्टमेंट्स नं० 5- 9-59 
बशीरबाग हैदराबाद ( दक्कन टर्वस ) जैसे कि विस्तीर्ण 1020 
एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7789 / 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 

एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 3 मार्च 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्युक्तियों अर्थात् :- - 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21 , 1903 ) 

[ माग IIT -- वर्ग 1 
प्रकप माई . टी . एन . एम . -- - - - 

( 1 ) मै० हैदराबाद बिर्स, 5-9-59 बशीरबाग , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की बारा 

हैदराबाद 
2694 ( 1) के अधीन सूचना 

श्री पियासुद्दीन बाबुखान , पिता लेट ए० के० बाबुखान 

निशात मंजिल , 6-3-1111, सोमाजिगुडा, 
भारत सरकार 

हैदराबाद । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( 2) श्री अबदुल खादरी हुसैन 
हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च 1981 

11 - 5-255, लाल तेकडी, हैदराबाद 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 462/ 80- 81 -~-यतः, मुझे , 

( अन्तरिती ) 
एस० गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन के लिए 
289- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

कार्यवाहियां करता हूं । 
फा कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मल्य 25, 000/- रुपये से पधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भीमाक्षेप : -- 
और जिसकी सं० 105 है जो 1 मंजिल वषकन टवर्स , बशिरबाग , 

( क ) इस पूसा के राससकागन को तारोध मे 45 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

दिन की प्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

तामील से 30 दिन की प्रवषि , जो भी प्रवधि पाद में 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
( 1908 का 16) के अधीन , दिनांक जुलाई 1980 

किसी व्यक्ति द्वारा 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मष से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अम्तरित की गई हैपौर मझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

मिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
दरममान प्रनिकन से पनाह प्रतिशत अधिक है और 

अन्य ब्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरो के पास निखित 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितिषों ) के बीच 

में किए जा सकेंगे । 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफस , निम्नलिखित 
उद्देश्य में उक्त प्रमतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त भग्दों और पदों का , जो उस अधि . 
नहीं किया गया है : - - 

नियम के प्रध्याय 20 -क में परिभाषित है. वही 
अयं होगा, जो अ अध्याय में दिया गया है । 


( क ) बम्तरण से हुई किसी आय की बाबत सक्त अधि 

नियम , के अधीन कर बमे के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए । धौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जामा चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट न० 105, 1ली मंजिल मिनार अपार्टमेंटस नं० 5- 9- 59 
बशीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टर्वस ) जैसे कि विस्तीर्ण 1020 
एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7790/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 

एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत :, अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -11 के अनु 
करण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थान : 


दिनांक : 3 मार्च 1981 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० ------- - ( 1) मै० हैदराबाद बिल्डर्स, 5- 9- 59, बशीरबाग, हैदराबाद , 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

बै० भी गैसुद्धीन बाबुखान, पिता लेट ए० के० बाबु 

खान निशात मंजिल, 6- 3- 1111, सोमाजिगुडा , 
289-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

हैदराबाद । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2) श्री प्रबदुल खादर हुसैन 

11- 5- 255 लाल टेकडी , हैदराबाद 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 
निदेश सं० भार० ए० सी० नं0 463/ 80-81 --- यतः, मुझे, 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
एस० गोविन्द राजन , 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
इसके पश्चात् उपत अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है कि स्थावर सम्भत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

43 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रुपए से अधिक है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 1 मंजिल है, जो दक्कन 

अषधि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
टावर्स , बशिरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से बणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई, 1980 को 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दफ्यमान प्रतिफल 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
के लिये प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
तय पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उमसे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


अनुसूची 


( 1 ) ऐसी को आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 
( 1 ) ? ! का 11 ) उत अधिनियम , या 
धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं0 1 मंजिल मिनार अपार्टमेंट्स नं0 5- 9- 59 
बशीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण नं० 
1020 एस० एफ० टी० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7791/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात ! - - 


दिनांक : 3 मार्ष 1981 
मोहर : 


4974 भारत का राजपन , अप्रैल 11, 1981 ( चत्र 21 , 1903 ) 

[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- 

( 1 ) मै० हैदराबाद बिल्डर्स , 5-9-59, बशीरबाग , 

हैदराबाद । 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

श्री घियासुद्धीन बाबुनान पिता लेट ए० के० बाबुखान 
2004 ( 1 ) के अधीन सूचना 

निशात मंजिल , 6- 3-1111 , सोमाजिगुडा , 

हैदराबाद । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्रीमती मलका बेगम 2-2-222, अजिज बाग 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

बाग अम्बरपेट , हैदराबाद । 
हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० भार० ए० सी० नं० 464/ 80- 81 - न्यतः, मुझे , 
एस० गोविन्द राजन , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन 

के लिए कार्यवाहिया करता हूँ । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
280- के चीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई माक्षेप : 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
. से भधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 102 है, जो मंजिल 1 धक्कन ट्रावर्स , 

( R ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
बशिरबाग, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनिय 1908 ( 1908 का 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
16) के अधीन , जुलाई 1980 

किसी व्यक्ति द्वारा 
को पूर्वोक्म संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मस्य , 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
प्रतिशत से अधिक है और पन्तरक ( मन्तरको ) मोर मन्तरिती 

में किये जा सकेंगे । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण लिए तय पाया गया ऐसे 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पम्तरण लिखित में स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शम्दों पौर पदों का , जो उक्त अधि 
बास्तविक रूप में कषित नहीं किया गया है : 

मियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अन्तरण से ही किसी माय की बाबत उक्त अभि . 
नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए। 


प्लाट नं0 102 1 मंजिल मोगल अपार्टमेंट्स नं० 5- 9- 59 
बशीरबाग, हैदराबाद ( दक्कन ट्रावर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 1988 
एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7887/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


भतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के मधीम् निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


दिनांक : 3 मार्च 1981 
मोहर : 


भाग IIT - खण्ड ] भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 
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( 1 ) मै० हैदराबाद बिल्डर्स , 5- 8- 59, बशीरबाग , 

हैदराबाद । 

बै० श्री घियासुद्दीन बाबुखान पिता लेट ए० के० बाबुखान , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

निशात मंजिल , 6- 3- 11 11, सोमाजिगुडा , हैदराबाद । 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती खेरों बी / 1, एफ - 3 पूनम अपार्टमेंटस 
भारत सरकार 

हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप : 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 465/ 80 -81 -- यतः , मुझे , 
एस० गोविन्द राजन , 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियमा कहा गया है ) , की धारा 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , बो भी 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

घ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिस की सं० प्लाट नं० 801 है , जो 8वीं मंजिल दक्कन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
टवर्स , बशिरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
कार्यालय , हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( 1908 का 18 ) के अधीन, जुलाई , 1980 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

स्वषीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उन्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

अधिनियम , के अध्याय 29 -क में परिभाषित है , 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिमा 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्सरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


प्लाट न0 801 , 8वीं मंजिल मिनार अपार्टमेंटस न० 5- 9- 59 
बशीरयाग , हदराबाद ( दक्कन टवर्स ) असे कि विस्तीर्ण 1284 
एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 7888/ 80 
रिजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हदराबाद 
दिनांक : 3 मार्च 1981 
मोहर : 


अत ; अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
21 - 16GI/ 81 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


[ भाग 


- 


1 


( 1 ) मै० हैदराबाद बिल्डर्स , 5- 9- 69, बशीरबाग , 

हैदराबाद । 
श्री धियासुदीन बाबुखान , पिता ए० के० आबुखान 
निशात मेजिल , 6-3-1111, सोमाजिगूग , 
हैदराबाद । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्री अरिफ अबदुल रशियखान 

मार्फत ए० ए० लतीफ खान 16- 9- 419/सी० 
ओल्ड मलकपेट , हैदराबाद 

( प्रस्तरिती ) 


प्रकप पाई . १० एम० एम . - - - - - 
आपकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) को धारा 

263- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महाय आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अहमदाबाद 

अहमदाबाद , दिनांक 3 मार्च 1981 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 466/ 80- 81 -- यत : मुझे, 
एस० गोविन्द राजन , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इस में इसके पश्चात मधिनियम कहा गया है । , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर पाति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- 5 . से अधिक है 

और जिस की स० प्लाट नं0 704 है जो 7वीं मजिल दफ्कन टवर्स 
बशिरबाग हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबत अनुसूची में 
पौर पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, जुलाई 1980 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एण्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करम का कारण है कि घयापूर्वोक्त सम्पत्ति का इचित बाजार 
मल्य , उसके दशमान पनि ल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रनि पास से प्राधक है और अन्तरक ( अन्स रकों ) 
और मन्तरिती ( अन्तरितियाँ ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
जय पाया गया प्रतिफल, निम्लनिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पुर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जत के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के रामान में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिस को मधि या ससम्बयो म्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पस्टोरग - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की यायत , सक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए, और या 


अनुसूची 


( ख ) एमो किसी आय या किमी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1920 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट न० 704, 7वीं मंजिल मिनार अपार्टमेंट्स नं० 
5- 9- 59 बशीरमाग, हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 
1020 एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 7889/ 
80 रिजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 

एस० गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 3 मार्ष 1981 
मोहर : 


षतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 288 -ग के 
अनतरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अपड: 


भाग III - - सड 11 


भारत का राजपन, अप्रैल 11, 1981 ( पैन 21 , 1903 ) 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


॥ 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - - -- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 8 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) मै हैदराबाद बिल्डर्स , 5- 9-59, बशीरबाग , 

हैदराबाद । 
श्री पियासुद्धीन बाबुखान पिता लेट ए० के० बाबुखान 
निशात मजिल , 6 - 3-1111 , सोमाजिगूडा , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1. श्रीमती शिरजू कुमार 

2. सुरेन्द्र कुमार , 20 कारलटन रोड , बालान मान 
टोनस सूररे यू० के० 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पुक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 





गणप 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः -- 


सम्बन्धी तारीख में 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 3 मार्ष 1981 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 467/ 80- 81 -- यत : मुझे , 
एस० गोविन्द राजन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिस की सं० प्लाट नं0 है , जो प्लोट नं0 11 दक्कन 
टवर्स , बशिरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के अयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) मोर अन्तरिति 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्सरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


से 30 


बाद में 


व्या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


। अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के मधीन कर बने के मन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


प्लाट नं० 11वीं मजिल मिनार अपार्टमेंट्स नं05- 9-58 
बशीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 1020 
एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7890/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एस० गोविन्द राजन 

__ सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - - 


दिनांक : 3 मार्च 1981 
मोहर : 
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[ भाग 1 - खण्ड 1 
प्रस्प बाई . टी . एन ., एस . --.... 

( 1 ) म० हैदराबाद बिल्डर्स , 5- 9- 59, बशीरबाग , 

हैदराबाद । 

बै० श्री गीयासुद्धीन बाबुखान,पिता लेट ए० के ० बाबुखान 
भारत सरकार 

निशात मंजिल , 6- 3- 1111, सोमाजिगूडा , 

हदराबाद । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

( अन्तरक ) 
प्रजन रेंज, हैदराबाद 

( 2 ) श्रीमती हुसन पारा बेगम 5- 9- 7/ 1ए 

रोशन मंजिल , हैदराबाद । 
हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च 1981 

( अन्तरिती ) 
पार० ए० सी० नं0 468/ 80- 81 - -यतःमुझे , एस . गोविन्द 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्बन के 
राजन , 

कार्यवाहियां करता है । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिस की सं० प्लाट नं० है , जो तीसरी मंजिल दक्कन 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
टवर्स , बशिरबाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
हदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 

बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 
का 16 ) के अधीन, जुलाई 1980 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्टकृत विलिज के अन सार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्तिा उषित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

बधकिसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिमा का पम्ह प्रतिमा से अधिक है 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती ( पन्सरितियों ) के 
बीर ऐसे असरण के लि ! तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

स्पषीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 
उदेश मे 31 अमरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
किया गया है : 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हाईकिसी माय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये ; 
और / या 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपान में सुविधा 
के लिए; 


अनुसूची 
प्लाट नं० तीसरी मंजिल मिनार अपार्टमेंटस नं0 5- 9-59 
बशीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 1284 
एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7891/ 80 
रिजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 

एस० गोविन्द राजन 

सक्षय प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
दिनांक : 3 मार्च 1981 
मोहर : 


अत : अन , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


भाग ii - fi] 


भारत का राजपन , अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21, 1903 ) 


4979 


- - 


- 


- - - - 


-- - - - 


प्रम बाई . टो• एम . एस . - - - 


( 1 ) मैसर्स हैदराबाद बिल्डर्स , 5-9-59, बशीरबाग , 

हैदराबाद । 
बै० श्री गौसुद्धीन बाबुखान , पिता लेट ए० के ० बाबखान 
निशात मंजिल , 6- 3- 1111, सोमाजिगूडा , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री सयद मसूद अहमद 49 याकत पूरा कालोनी 
हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- ( 1 ) के पपीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 
आर० ए० सी० नं0 469/ 80- 81 ----यतः मुझे , एस० गोविन्द 
राजन , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1001का43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
के बधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाबार मूल्य 25, 000/- रुपये 
से अधिक है 
और जिस की सं० प्लाट नं० है , जो थी मंजिल दक्कन टवर्स , 

गरमाग , हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनिय 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन जुलाई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 
प्रसिपाल के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
परने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूस्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
प्रातरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील मे 30 दिन को अवधि , जो भो 
पवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ग्यक्तियों में से किसी ग्यक्ति द्वारा ; 


( 0 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की बारी से 

45 दिन के भीतर उस स्पायर सम्पति में हितगड 
किसी अन्य पवित धारा, ममोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20-2 में परि 
भाषित हैं , वहीं भयं होगा , या उस पध्याय 
में रिया गया है । 


( क ) प्रसरण में हुई जिसो प्राय को मायस , उक्त 

प्रधिनियम अधीन कर देने के अन्तरक के 
वापिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए । और/ या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी बन या मल्प आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


प्लाट नं० थी मंजिल मिनार अपार्टमेंटस नं० 5- 9- 59 
बशीरबाग, हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 1284 
एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7892/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में । 

एस० गोविन्द राजन 

सक्षय प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 3 मार्च 1981 
मोहर : 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म मरे , उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : .. 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------------ ( 1 ) मै० हैदराबाद बिल्डर्स , 5- 9- 59, बशीरबागा 

हैदराबाद , 

बै० श्री० गासुद्दीन बाबुखान, पिता लेट ए० के० 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

बाब खान निशात मंजिल , 6 - 3 - 1111 , सोमाजिगडा , 
धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

हैदराबाद । 
भारत सरकार 

(अन्तरक ) 

( 2 ) डा० उशा देवी माथुर 23- 1-54/ 3 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

प्रताप बिल्ला चारमिनार, हैदराबाद । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 
बार ० ए ० सी० नं0 470/ 80-81-~- यतः मुझे, एस० गोविन्द को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रा . से अधिक है । 

) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिस की सं० प्लाट नं0 502 है , जो 5वी मंजिल दक्कन 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
टवर्स , बशिरबाग, हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , षो भी 
में पोर पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दबाराम 
16 ) के अधीन , जुलाई 1980 

( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मुल्य , उसके ग्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अन्तरिती 
अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पवा का , जो उक्त 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया । 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं0 502, 5वीं मंजिल मिनार अपार्टमेंटस नं० 
5 - 9 - 59 बगीरबाग , हैदराबाद ( दक्कन एवर्स ) जैसे कि 
विस्तीर्ण 1284 एस० एफ० टि० जैसे कि रजिस्ट्रीत विलेख 
नं0 7893/ 80 रिजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


एस० गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 17 के , ममसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 को उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


दिनांक : 3 मार्च 1981 
मोहर : 
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- 


प्रका प्राई . टी० ए०एस० --- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269घ । । के प्रधीन सूचना 


पारत सरकार 


( 1 ) मै० हैदराबाद बिल्डर्स , 5- 9- 59, बशीरबाग , 

हैदराबाद 
बै० क्षी० गौमुद्धीन बाबुखान, पिता लेट ० के ० बाबुखान 
निगात मंजिल, 6- 3-1111, सोमाजिगृडा , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री महमद अबदुल वासे पोस्ट वाक्स नं० 4233 
जेद्दा साउदी अरेबिया 

( अन्सरिती ) 


को यह सूचना बारा करके प्रति सम्पति के मन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 3 मार्च 1981 
प्रार० ए० मी० नं० 471/ 80- 81--- यतः मुझे , एस० गोविन्द 
বলল , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269व 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उविस बाजार मूल्य 25, 000 / 
ह . से अधिक है और जिस 
की सं० प्लाट नं0 701 है , जो 7वीं मंजिल दक्कन टवर्स , 
बशिरबाग,हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन जुलाई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त मंत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है पौर पन्तरक ( अंतरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , से निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामीन से 30 दिन की प्रवधि, जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वो व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितनत किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा पकंग । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

प्रिनियम के अध्याय 20- क में 
परिभाषित हैं , वही अपं होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरग से हुई किसो आय को बाबत , उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


है 


प्लाट नं0 701, 7वीं मंजिल मिनार अपार्टमेंटस नं0 5 - 9- 59 
बशीरबाग , हैदराबाद ( दकान टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 1284 
एस०एफ० टि . जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7894/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 

एस० गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
दिनांक : 3 मार्ष 1981 
मौहर : 


प्रसः भव , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रति : 
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प्ररूप आई. टो• एन . एस . - ... 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) मैसर्म एस० हैदराबाद बिल्डर्म, 5-9-59, बशीरबाग , 

हैदराबाद । 
बै० क्षी० गौमुद्धीन बाबखान, पिता लेट ए० के० बाबुखान 
निगात मंजिल , 6- 3-1111, सोमाजिगूडा , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री साकत अली खान 5- 9- 209/ 1 
चिराग पाली लेन हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के अन के सम्बध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 3 मार्च 1981 
पार० ए० सी० नं० 472/ 80-81 -- यतः मुझे, एस० गोविन्द 
राजन 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- १ को प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर मम्पति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है । 
और जिस की म० प्लाट नं0 50 1 है , जो 5वीं मंजिल दक्कन 
टवर्स , बशिरबाग , हैदराबाद स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन जलाई 1980 को 
पर्वोक्त सम्पनि के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूम्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( मन्तरकों ) पौर 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस मूबना के रामपत्र में प्रकाशन को तारीख, से 

15 सि को प्राधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की प्रबधि , जो भी 
अवधि गाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोन 
व्यसियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्साजरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित है, 
वहो अर्थ होगा जो उप प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी आय की मावत , उक्त 

प्रधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी फरने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 501, 5वीं मंजिल मिनार अपार्टमेंटस नं0 5 - 9-59 
बशीरखाग , हैदराबाद ( दक्कन टवर्स ) जैसे कि विस्तीर्ण 1284 
एस० एफ० टी० जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 7895/ 80 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद में है । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य पास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजमापं अम्तरिती रा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पतः अब , उत अधिनियम की धारा 269- ग के अनुकरण 
में , मैं , उन अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित भ्यक्तियों अर्थात : - - 


एस० गोविन्द राजम 

सक्षय अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
दिनांक : 3 मार्च 1981 
मोहर : 


भाग III - - 
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प्ररूप पाई . टी . एम . एस . - -- 


आयकर अधिनियम , 1861 ( 1981 का 49 ) की धारा 

268-4 ( 1 ) के अधीन पूचमा 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री पुरुषोत्तम गुप्ता 

चित्तरंजन दास गुप्ता 
पिताः नारायण मूर्ति 
वृन्दावन गार्डन्स , गंटूर । 

( अन्तरक ) 
श्रीमती दासरि अनामयम्मा 
पति : दासरि बच्चरया 
चंद्र मौली नगर, गंटूर । 

( अत्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 2 मार्च 1981 
पार० ए० सी० नं० 1118/ KKD Squad -- यतः 
मझे एस० गोविन्द राजन 
प्रायकर पधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (विमे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विवास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मन्य 25 , 000/- 10 
में अधिक है 
और जिसकी सं० घर नं . 5/ ए है, जो गंटर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीवर्मा 
अधिकारी के कार्यालय, गंटूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 31- 7- 80 
को पृषोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के पयमाम प्रति 
फल के लिये अतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पनाह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है :--- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामिल से 30 दिन की भवधि , जो भी माय 
पाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति वारा ; 


इस सपना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
पक्ष किसी अन्य व्यक्ति धारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरन: - इसमें अबतायों और पर्ने का , को सात 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषा 
है , वही अर्थ होगा से उस अध्याय में दिया 
गग है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर / या 


मनुसूची 


गंदर रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31- 7- 80 में पंजीकृत 
दस्तावेज नं . 5395/ 80 में निगमित अनुसूचि संपत्ति । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए ; 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के बनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों मभाद : -- 
22 - 16GI / 81 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
दिनांक 2 मार्च 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 11, 1981 ( चैत्र 21 , 1903 ) 

[ भाग IIT - खण 1 
प्रस्प भाई . टी . एन . एस .-- --- - ---- 

( 1 ) श्री गोडे जगन्नाथाराव पिता श्रीनिवासा राव 

गोडे पार्वती देवी 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

पति : श्रीनिवासाराव, गुनडु गल्ली , अमलापुरम । 
269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री गंडु धर्माराजू पिताः गनिकी राज 
भारत सरकार 

गंडु गल्ली, अमलापुरम । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
हैदराबाद , दिनांक 2 मार्च 1981 

कार्यवाहियां करता है । 
पार० ए० सी० नं० 1119/ KKD Squad - यतः उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
मुझे, एस० गोविन्द राजन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1965 का 43) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीस से 45 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवधि 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 . 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रु . से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० घर नं० 8 - 3- 11 है , जो अमलापुरम में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमलापुरम में भारतीय रजिस्ट्री 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 11- 7- 80 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बधाहस्ताक्षरी के पास 
और 28 - 8-80 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापाक्स संपत्ति का उचित बाजार 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
भल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 

है , पहो मर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदयश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; बार / या 


अमलापुरम रजिस्ट्री से पाक्षिक अंत 15 - 7- 80 में पंजीकृत 
दस्तावेज नं० 3 126/ 80 में निगमित अनुसूची संपत्ती । 


( स ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


एस० गोविन्दराजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत: अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


दिनांक : 2 मार्च 1981 
मोहर : 


भाग III - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- -- -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना । 


( 1 ) श्री कूचियोटला वेंकट सूरया नारायण , 

पिता के० वी० रमनय्या 
विशाखापटनम 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री वल्लूरुपल्ली प्रभुकिशोर 

पिता वि० केशव राव चौधरी 
विजयावाडा 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्ट सम्पत्ति के सर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 2 मार्च 1981 
आर० ए० सी० नं० 1120/KKd| Squed ---यतः 
मुझे , एस० गोविन्द राजन 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिस की सं० है , जो विशाखापटनम में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीजर्ता 
अधिकारी के कार्यालय विशाखापटनम में भारती रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 





m 


. 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


विशाखापटनम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31 - 7- 80 
में पंजीकृत नं0 5001/ 80 में निगमित अनुसूची संपत्ती 


( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस० गोविन्दा राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मति : 


दिनांक : 2 मार्च 1981 


मोहर : 
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भारत का राजप , अप्रैल 11, 1981 ( 


21, 1003 ) 


[ भाम Itr - - खण् 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- . ... 


( 1 ) श्री पूसपति प्रानन्द गजपति 

नं . 7, वन्गलो, विजयनगरम । 


( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

पारा 269-ष (1) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्री पूसवति सुचेरिता जगपति राज , 

विजयनगरम । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पलाक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :- - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 2 मार्च 1981 
प्रार० ए० सी० नं० 1121/KKd/Squed - पतः 
मुझे , एस० गोबिन्द राजन 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थाबर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
पौर जिस की सं० घर नं0 18- 2/ए है , जो विजयनगरम - 3 में स्थित 
है ( और इससे आबश अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयनगरम में भारतीय 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
14- 7- 1980 
को पुोक्त समाज के उचिस बाजार मूल्य से कम. के पयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापोंक्स संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिमित उपाय से उक्त भन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिम की अषि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिको पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगो । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्स शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी गाय की बायत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बमे के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


अगसपी 


विजयनगरम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15- 7- 80 
में पंजीकृत दस्तावेज नं0 2896/ 80 में निगमित अनुसूधि संपत्ती 


( स ) एसी किसी आय वा किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिम्ह भारतीय बाय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सनिकालिए ; 


एस गोविन्दराजन, 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 2 मार्क 1981 
मोहर : 


मत: मन , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


माय- 


- 


1 ] 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - 


प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) 1. श्री मरिमेख्ला स्यामाला , पिता राम जग्गराव 

2 मरिमेल्ला अन्नापूर्णम्मा पिता राम जग्गराव 
3 गरिमेल्ला भास्कर राव , पिता राम जग्गराव 
4. गरिमेल्ला सुब्रहमन्यम , पिता राम जयगराव 
___ गँवराबरम 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्री द्वाराका , भै मिडिपति वेंकट महदेव देशाय , पिला 
रामा दीक्षितुल , विजयानगरम 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 2 मार्च 1981 
पार० ए० सी० न० 1122/KKd /Squed --- यत : 
मुझे, एस० गोविन्द राजन 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिस की स० घरनं 19 - 2 -- 6 है , जो विजयानगरम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयानगरम में भारतीय 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
28-7 - 1980 
को पर्षापत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उनके दृश्यमान प्रतिफल ने, ऐसे दृश्यमान प्रतिकन का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और प्रसारक ( प्रन्नरकों ) और 
अन्तरिबी ( अन्तरितियों ) के बीच से अनरण के लिए ना पाय ! 
मया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कपिन नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्ण सम्पति के मन में 
लिए सायंकादिया करता । 

उन सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई को बा . 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन को तालेवा से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
बधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्ता 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मति में हिलनमा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । । 


सरण्टोरम: - - इसमें प्रमुक्त शम्बों और पदों का , जो अत प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है, की 
अर्य होगा जो उस अवाम में दिया गया है । 


( क ) अन्तरक हुई किलो पाप को बावत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रन्तरक के दायित्व 
कमी करने या उससे बचन में सुविधा के लिए , 
पोर/ या 


विजयानगरम रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31- 7- 81 
में जीत दस्तावेज नं0 3088/ 80 में नियमित अनुसूची संपत्ती । 


( 0 ) ऐसी किसो प्राय या किमो धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 239-ग के अनुसरण 
में , म . उका अधिनियम को नाग 269- व की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नजिवन पतियों पर्याप्त : - - 


दिनांक : 2 मार्च 1981 । 
मोहर : 
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THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 11, 1981 ( CHAITRA 21, 1903) 


[ Part III - Sec . 1 


SUPREME COURT OF INDIA 

New Delhi, the 23rd March 1981 
No. F . 6 / 81-SCA (I ) . — The Hon ble the Chief Justice of 
India has promoted and appointed Shri P . Bhujanga Rao , 
Assistant Editor, Supreme Court Reports as officiating Editor, 
Supreinc Court Reports in the Registry of the Supreme Court 
of India with effect from the forenoon of March 23 , 1981 
to April 16 , 1981, in the leave vacancy of Shri S . Ramachan 
dran , Oflg . Editor , Supreine Cout Reports , until further 
orders . 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS, 
DEPARTMENT OF PERSONNEL AND AR 
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION , 

New Delhi, the 18th March 1981 


MAHESH PRASAD , Dy. Registrar ( Admn.) (J ) 


No. A - 19021 / 1 /81-AD . V . - The President is pleased to 
appoint Shri H . K . Chakraborty , IPS (SPS - A & M ) aş Supe 
rintendent of Police on deputation in the Central Bureau of 
Investigation , Special Police Establishment with effect from 
the forcnoon of 9 - 3 - 1981. 

The 19th March 1981 
No. A -22015 /2 /81/ AD . V .-- The President is pleased to 
appoint the following officers as Dy. Legal Advisers in the 
Central Bureau of Investigation in a substantive capacity with 
effect from 1 - 7 -79 : - - 

1. Shri Anand Sarup. 
2 . Shri J. G . Alamchandani. 
3 . Shri R G . Gulabani. 
4 . Shri P . N . Nambisan. 
5 . Shri M . P . Singh , 
6 . Shri Rajinder Lal. 
Q . L . GROVER , Administrative Officer ( E ) 

Central Bureau of Investigation . 


(Admn. BRANCH I) 

New Delhi, the 18th March 1981 
No . F . 6 /81-SCA ( I ) , The Hon ble the Chief Justice of 
ladiu has promoted and appointcd Mrs. Krishna Bala Sood , 
Stenographer ( at present officiating 28 P . A , to Registrar , 
Supreme Court of India ) is an officiating Private Secretary 
to Hon ble Judge with effect from the forenoon of March 
18 , 1981 to April 30 , 1981 vice Shri Prem Sushil Sharma, 
offg . Privatç Secretary to Hon ble Judge , granted Icave , until 
further orders. 

NIKO RAM , Assistant Registrar ( Admn .) , 


vom 137. Investificers als han Presid. 


. 


DIRECTORATE GENERAL CRP FORCE 

New Delhi- 110001, the 16th March 1981 
No. F .2 /11 / 80 -Est(CRPF ) . - Shri B . Varma, Laspector 
General of Police , Sector- JII, CRPF New Delhi is appointed 
to hold additional charge of the post of Director , ISA , Mount 
Abu w .e . f., 27 - 10 - 79 till the appointment of a regular in 
cumbent. 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

New Delhi, the 26th February 1981 
No. A . 32014 / 1 /80 - Admn. II. — The Chairman , Union Pub 
lic Service Commission , hereby appoints Shri M . L . Dhawan , 
& permanent Superintendent (Holl. ) to oficiate on ud -hoc 
basis as Deputy Controller (DP ) in the office of Union Pub 
lic Servicc Commission for the period from 1 - 3 -81 to 31 - 5 
81-, or until further orders, whichever is earlier. 

The 27th February 1981 
No . A . 32014 / 2 /80 - Admn .ll. - The Chairman , Union Pub 
lic Service Conimission hereby appoints the following Off 
cors in the ollice of the Union Public Service Commission to 
officiate on ud - hoc basis as Assistant Controller (DP ) in the 
Commission s office for the period from 1 - 3 -81 to 31-5 -81, 
or until further orders whichever is earlier . 

1. Shri J. L . Kapur. 
2 . Miss Santosh Handa . 
3. Shri S . P . Bansal, 

The 11th March 1981 
No. P / 578 - Admn. II. — The Chairman , Union Public Ser 
vice Commission , hereby appoints Dr. I. Panduranga Rao , 
an officiating Officer on Special Duty of this office to the 
post of Director (Hindi) in the ofice of Union Public Ser 
vice Commission in the scale of Rs. 1500 -60 - 1800 - 100 - 2000 
with effect from 2 - 3 - 1981, until further orders , 

P . S. RANA, Section Officer , 

for Chairman , 
Union Public Service Commission . 


The 18th March 1981 
No. 0 . II - 1571 /81-Estt. — The President is pleased to ap 
point Dr. Hampapur Rangaswamy Raghavan as General Duty 
Officer Grade- II ( Dy. SP /Coy Commander) in the C . R . P . 
Force in a temporary capacity with offect from the forenoon 
of 5th March 1981 subject to his being medically fit . 

A . K . SURI, Assistant Director (Estt.) 


New Delhi- 11 , the 9th March 1981 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL , INDIA 

New Delhi, the 13th March 1981 
No. 11 /30 /80-Ad.1,— The President is pleased to appoint, 
on deputation , Shri M . M , Dua , Dy. Director of Census 
Operations in the oflico of the Registrar General, India , New 
Delhi to the post of Senior Research Officer ( Social Stu 
dies ) in the scale of pay of Rs. 1100 - 50 - 1600 in the same 
office , on a purely temporary and ad -hoc basis , for a period 
of one year with effect from the forenoon of the 23rd Feb ., 
1981, or till the post is filled in , on a regular basis, which 
ever period is shorter. 

2 . The headquarters of Shri Dua will be at New Delhi. 

3 . The appointment, on deputation , of Shri Dua to the 
post of Senior Rescarch Officer ( SS ) in this office will be 
governed under the terms and conditions of deputation as 
contained in the Ministry of Finance O . M . No. F . 10 ( 24 ) 
E .Il ( B ) /60 dated 4 - 5 - 1961, as amended from time to time. 

No . 10 / 4 /81-Ad .). — The President is plcased to appoint, 
by promotion , Shri Himakar , Assistant Director (Data 
Processing ) in the office of the Registrar General, India , 
New Delhi, as Deputy Director (Data Procosslag ) in the 
same office , on a purely temporary and ad -hoc basis , for a 
period of one year , with effect from the forenoon of the 
18th February, 1981 or till the post is filled in , on a regular 
basis, whichever period is shorter. 

2 . The hendquarters of Shri Himakar will be at New 
Delhi. 


No. A . 32014 / 3 /79 - Admn . 1. - The President is plcased to 
oppoint the following officiating Senior Personal Assistants 
(Gd B of CSSS ) of the cadre of Union Public Service Com 
mission to officiate as Private Secretary ( Gd A of CSSS ) in 
the same cadre on a purely provisional, temporary and all 
hoc basis with effect the dates mentioned against their names 
or until further orders , whichever is exrlier. 
S . No. Name 

Period 
1. Shri Joginder Singh , 2-3-81 to 1-5-81, 
2 . Shri R . L . Thakur 24 -2 -81 to 23-4 -81. 

S . BALACHANDRAN , Dy. Secy . 
Union Public Service Commission 
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by seven points to reach 418 ( Four Hundred and eighteen ) 
during the month of February , 1981. Converted to base : 
1949 = 100 the index for the month of February , 1981 works 
out to 508 ( Flve hundred and cight ). 

A . S . BHARDWAJ 

Director. 


MINISTRY OF DEFENCE 
DGOF HORS, CIVIL SERVICE 
ORDNANCE FACTORY BOARD 
Calcutta -700069, the 18th March 1981 


3 . The above -mentioned qu -hoc . appojntment will not 
bestow upon Shri Himakar any claim to regular appoint 
ment to the post of Deputy Director (Data Processing ) . The 
services rendered by him on ad - hoc basis shall not be 
counted for the purposc of seniority in the grade 101 for 
eligibility for promotion to any higher grade. The above 
mentioned ad -hoc appointment may be reversed at any 
time at the discreation of the appointing authority without 
assigning any reason therefor . 

The 20th March 1981 
No. 10 /45 / 79 -Ad .I. - The President is pleased to appoint, 
by transfer on deputation , Shri J . L . Wabi, Senior Investigator 
in the Ministry of Commerce as Research Officer in the office 
of the Registrar General, India , New Delhi, on a purely tem 
porary and ad -hoc basis , for a period of one year , with effect 
from the forenoon of the 3rd March , 1981, or till the post 
Alled in , on a regular basis , whichever period is shorter . 

2 . The headquarters of Shri Wahi will be at New Delhi, 

3 . The appointment, on deputation , of Shri Wahi as Research 
Officer in this office will be governed under the terms and 
conditions of deputation as contained in the Ministry of 
Finance O .M . No. F . 10 ( 24 ) EITI ( B ) /660, dated 4 - 5 - 1961 as 
amended from time to time. 

The 23rd March 1981 
No . 10 / 40 / 79 -Ad.I. - On the recommendation of the Union 
Public Service Commission , the President is pleased to appoint 
Shri M , K . Jain , Tecturer in the International Institute for 
Population Studies, Deonar, as Senior Rescarch Officer ( Social 
Studics ) in the office of the Registrar General, India New 
Delhi, in a temporary capacity . on a regular basis, with effect 
from the forenoon of the 5th March , 1981, until further 
orders. 
2 . The headquarters of Shri Jain will be at New Delhi. 

P . PADMANABHA, Registrar General, India 


No. 8 / 81 / A / E - 1 (NG ) . — The Director General, Ordnance 
Factories is pleased to appoint Shri K , P , Karunakaran , perma 
nent Superintendent, Directorate of Cocoa , Arecanut and Spices 
Development, Calicut, Kerala as Assistant Staff Officer (Group 
B Gazetted ) with effect from 9 - 3 -81 ( F . N . ) and posted at 
Ordnance Factory Board , Calcutta . 

D . P . CHAKRAVARTI, ADGOF / Admin . 
for Director General, Ordnance Factories 


MINISTRY OF COMMERCE 

DEPARTMENT OF TEXTILES 
OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER 

Bombay-20, the 16th March 1981 
No. CLBI / 1 / 6 - G / 80 . - In exercise of the powers conferred 
on me by Clause 34 of the Cotton Textiles ( Control) Order , 
1948 and with the previous sanction of the Central Govern 
ment, I hereby make the following amendments to the Textile 
Commissioner s Notification No . CUBI/ 1 / 6 - G / 71, dated 13th 
January , 1972 namely : 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL , 

MAHARASHTRA - I, 
Bombay -400 020 , the 28th February, 1981 
No. Admn . I /Gen1/ 31- Vol . III / C - 1 (1 ) / 17. - The Account 
ant General, Maharashtra -I , Bombay is pleased to appoint the 
following Section Officers ( Audit & Accounts ) to oMciate as 
Accounts Officer from the dates mentioned against them , until 
further orders . 

1. Shri C . V . K . Subramanian -- 13 - 11 - 1980 FN . 
2 . Shri M . W . Padwad _ -16 -2- 1981 FN . 
3. Shri N . G . Khapekas-- 16 - 2- 1981 FN . 

R . S . SHARMA Sr. Dy. Accountant General / s 


In the Table appended to the said Notification against S . No. 
15 for the existing entries under Column 2 . 3 and 4 tho 
following shall be substituted namely : 
. (i) The Industries Gujarat 12 (6 ), 12 (6A ) 
Commissioner , State 12 (7A ), 12 (7AA ) 

12 ( C ), and 

12 (B ). 
( ii ) The Generel Managers , Respective 12 (6 ), 12 (6A ) 

District Industries District 12 ( C ) . 
Centres of the following 
districts , 


DEPTT . OF ACCOUNTANT GENERAL , 

ANDHRA PRADESH 

Hyderabad , the 17th March 1981 
No . Admn. 1 / 8 - 132 / 80 -81 /479 , - Shri A . Hanumantha Rao , 
Accounts Officer , Office of the Accountant General- I, Andhra 
Pradesh , Hyderabad , has retired from service with effect 
from 4- 3- 81 AN . 

Sd / - Iliçgibic 
Sr. Dy. Accountant General Adnin .) 


(1 ) Ahmedabad including Gandhinagar District 
( 2 ) Amerli 
( 3 ) Banaskantha 
( 4 ) Baroda 
( 5 ) Bhavnagar 
( 6 ) Jamnagar 
( 7 ) Baruch 
( 8 ) Junagadh 
( 9 ) Kheda 
( 10 ) Kutch 
( 11 ) Mchsana 
( 12 ) Panchamahal 
( 13 ) Rajkot 
( 14 ) Sabarkantha 
( 13 ) Surat 
( 16 ) Surendranagar 
( 17 ) Valsad , including Dang District. 


MINISTRY OF LABOUR 

LABOUR BUREAU 

Simla - 171004,the 11th April 1981 
No . 23 / 3 /81 / CPI. - The All-India Consumer Price Index 
Number for Industrial workers on base : 1960 = 100 increased 


No . 18 ( 1 ) / 77 -CLB .II. - In exercise of the powers conferred 
on me by clause 11 of the Textilo ( Production by Powerloom ) 
Control Order , 1956 , I hereby make the following further 
Amendment to the Textile Commissioner s Notification No . 
15(2 ) /67- CLB .II / B , dated the 13th January , 1977 namely : 
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New Delhi, the 23rd March 1981 


( ii) 


No . 12 (21 ) /61- Admn . ( G ) . On the expiry of the term of 
his ad -hoc appointment as Director (Gr. II ) (Mechanical) in 
Small Industry Development Organisation , Shri B . V . Gundu 
Rao rclinquished charge of the post of Director (Gr. II ) 
(Mechanical) at Small Industries Servicc Institute, Srinagar on 
the afternoon of 11-2 -81 and assumed charge of the post of 
Deputy Director (Mechanical ) at Small Industries Service 
Institute , Bangalore on the forenoon of 27- 2 - 1981 . 

C . C . ROY 
Deputy Director ( Admn .) 


In the Tablo appended to the said Notifications, against 
Serial No. 15 the existing entries under columns , 2 , 3 and 4 
shall be substituted by the following entries; namely : 
(i) The Industries Commissioner, Gujarat 6 , 6C ,7A , 8 and 

Gujarat State , Ahmedabad . Statc 8A 
The General Managers , Respec - 6 , 6C and 7A . 
District Industries Centres tive 

of the following Districts . Districts 
( 1 ) Ahmedabad including Gandhinagar District, 
( 2 ) Amreli 
( 3 ) Banaskantha 
( 4 ) Baroda 
( 5 ) Bhavnagar 
(6 ) Bharuch 
( 7 ) Jamnagar 
( 8 ) Junagadh 
( 9 ) Kleda 
( 10 ) Kutch 
( 11 ) Mehsana 
( 12 ) Panchanabal 
( 13 ) Rajkot 
( 14 ) Sabarkantha 
(15 ) Surat 
( 16 ) Surendranagar 
( 17 ) Valsad Including Dang District. 


DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 

( ADMN , SECTION A -6 ) 
New Delhi-110001, the 19th March 1981 
No. A -6 / 247 ( 384 ). - Shri R . K . Sarkar, Assistant Inspecting 
Officer ( Engg.) working in the office of Deputy Director of 
Inspection , Kulti Linder Calcutta Inspectorate has been pro 
moted to officiate us Inspecting Officer ( Engineering ) in the 
office of Director of Inspection , Calcutta , on ad -hoc basis with 
effect from the forenoon of 2 - 3 - 1981 and until further orders . 

2 . Shri Sarkar rolinquished the charge of the post of Assis 
tant Inspecting Onicer ( Engg . ) and assumed the charge of the 
post of Inspecting Officer ( Engg .) 2 - 3- 1931 ( FN ) . 

M . G . MENON 

Deputy Director ( Admn.) 
For Director General of Supplies & Disposals 


M . MADURAI NAYAGAM 
Additional Textile Commissioner 


OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR 

HANDLOOMS 

New Delhi, the 10th March 1981 
No. A - 12025 ( it) / 3 / 80 - Admn. II ( A ) , The President is pleas 
ed to appoint with effect from the forenoon of the 26th 
February , 1981 aid until further orders Shri Murlidhar Nomaji 
Borkar ag Assistant Director Gradc - II (Non - Technical) in the 
Weavers Service Centre , Calcutta . 

No. A - 32013 / 9 / 80 - Admn. TI ( A ) . - The President is pleased 
to appoint with effect from the 25th February, 1981 and until 
further orders Shri Srinath Prasad , permanent Art Designer as 
Assistant Director Grade-I (Designs ) in the Weavers Service 
Centre , Varadasi, 


New Delhi- 110001, the March 1981 
No. A -6 / 247 ( 276 ) /60 ,-- Shri Ajoy Kumar Dose, substan 
tive Assistant Inspecting Officer ( Engg . ) and officiating Ins 
pecting Officer ( Engg . ) in the ollice of Director of Inspection , 
Calcutta retired from Government Service on the afternoon 
of 28 -2 - 1981 on attaining the age of superannuation , 

The 19th March 1981 
No. A -6 / 247 ( 297 ) /60 . — Shri S . C . Songupta , substantive 
Assistant Inspecting Officer ( Engineering ) and officiating Ins 
picting Officer ( Fnginccring ) in the office of Director of 
Inspection , Calcutta retired from Government Service on the 
afternoon of 28 - 2 - 1981 on attaining the age of superannuation . 

M . G , MENON 
Deputy Director ( Admn. ) 


P . SHANKAR 
Joint Development Commissioner for Handlooms 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 

( SMALL SCALE INDUSTRIES ) 


MINISTRY OF STEET, AND MINES 

(DEPARTMENT OF MINES ) 
INDIAN BUREAU OF MINES 

Nagpur, tho 24th February 1981 
No. A - 19011 ( 279 ) /80 - Estt, A . - On the recommendation of 
the Union Public Service Commission , tho President is pleased 
to appoint Shri Abdul Rehman to the post of Junior Mining 
Gcologist in Indian Bureau of Mines in an officiating capacity 
with effect from the forenoon of 29 - 1 -81. 


New Delhi, the 17th March 1981 
No. A , 19018 / 497 /80 - Admn. (G ) , - - The President is pleased 
to appoint Dr. K . S . Murty as Deputy Director (Chemical ) 
at Small Tadustries Service Institute, Cuttack with effect from 
the forenoon of 26 -2 - 1981 until further orders . 


The 18th March 1981 


S . V . ALI 

Head of Office 
Indian Bureau of Mines 


Nagpur, the 17th March 1981 


No. A . 31013 / 20 / 77 - Admn . ( G ) - The President is pleased 
to appoint Shri M . L . Bhatia , Deputy Director ( Food ) , Small 
Industrice Service Instituto , Bombay to the post of Assistant 
Director (Gr. 1) (Fruit- Preservation ) in Small Industry Deve 
lopment Organisation in a substantive capacity with effect from 
the 1st April , 1972 . 


No. A -31014 / 5 / 80 -Estt, A , - Shri M . M . Dobri, officiating 
Publication Officer is confirmed in the post of Publication 
Officer in the Indian Bureau of Mines with effect from 
10 - 1- 1976. 

D . N . BHARGAVA 

Controller 


M . P. GUPTA 
Deputy Director ( Admn ,) 
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on deputation in the Civil Construction Wing of All India 
Radio , New Delhi in the pay scale of Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 
EB - 880 -40 - 1000 - EP - 40 - 1200 with effect from the Afternoon of 
31 - 1 - 1981 for a period of one year in the first instance , 

The Pay and Allowances of Shri A . K . Sood will be regulat 
ed in accordance with the Ministry of Finance O .M . No . 10 / 
24 / E - IN / 60 , dated the 4th May 1961 as amended from time 
to time. 

S . RAMASWAMY 
Engineer Officer to Addl. CE ( Civil ) 

for Director General 


New Delhi, the 17th March 1981 
No . 10 /38 /80 -SITT . - - The Director General, All India Radio 
hereby appoints Shri Swapan Lal Chaudhuri as Assistant Engi 
ncer at H . P . T ., All India Radio , Chingurah in a temporary 
capacity w .e . f. 21- 2 - 1981 ( FN ) until further orders . 


SURVEY OF INDIA 

Dehra Dun , the 19th March 1981 
No. C - 5702 / 579 - A .-- - The undermentioned officers who were 
appointed to officiate as Assistant Manager , Map Reproduction 
(GCS Group B post ) are confirmed in their appointment with 
cffect from 30th December 1980 : 

1. Shri Samir Kumar Banerjee 
2 . Shri Dhirendra Kumar 
3 . Shri A , C . Dewan 
4 . Shri R . K , Chaudhary 
5 . Shri T . P . Mukherjce . 

The 20th March 1981 
No. C - 5703 /594 . — The undermentioned Technical Assistants, 
Selection Grade, who were appointed to officiate as Assistant 
Manager, Map Reproduction on ad -hoc basis with effect from 
the date and as per Notification Nos ., as stated against each , 
are now appointed to officiate on regular basis w . o. f, 6th 
December , 1980 : 
Namo 

Date of ad -hoc No. & Date of Present 

promotion Notification posting 
1 . Shri J. N . 22 -6 -79 ( FN ) Notification Map Publication 
Karki 

No - C - 5558 /594 Directorate , 
dated 5th Dehra Dun . 

October, 1979 
2 . Shri Dhum 11 -7 -79 (FN ) Notification Pilot Map 
Singh 

No. C - 5543 / 594 Production 
dated 24th Plant, 

August, 1979 . Hyderabad , 
No . C - 5704 / 579 - A . - Shri A . K . Chakraverty who was 
appointed to officiate the Assistant Head Engraver (GCS Group 
B - Non -Gazetted post ) is confirmed in his appointment with 
ellect from 29th December, 1980 . 

K . L . KHOSLA 

Major General 
Surveyor General of India 

( Appointing Authority ) 


The 19th March 1981 
No. 10 / 33 / 80 -SIII. — The Director Gencral. All India Radio 
hereby appoints Shri Satish Kumar S . Modh as Assistant 
Engineer at Doordarshan Kendra , Bombay in a temporary 
capacity w . c. f. 24 -2 - 1981 ( FN ) until further orders . 


No. 10 / 59 / 80- SITI. -- The Director General, All India Radio 
hereby appoints Shri P . L . Baranwal as Assistant Engineer at 
Office of the Rescarch Engineer, All India Radio , New Delhi 
in a temporary capacity w .e .f. 17 - 2 - 1981 (FN ) , until further 
orders. 


The 20th March 1981 
No. 10 / 29 /80 -SIJ . - The Director General, All India Radio 
hereby anpoints Shri P . L . Dave, Assistant Engineer at Door 
darshan Kendra Cuttack in a temporary capacity w .e. f. 
23 - 2 - 1981 ( FN ) , until further orders . 


Dehra Dun, the 20th March 1981 
No. El- 5706 / PF ( K , C . Bhattacharjee ) . – On attaining the age 
of superannuation, Shri K . C . Bhattacharjee, Establishincnt & 
Accounts Officer , Group B of Pilot Map Production Plant 
(CST &MP ) , Survey of India , Hyderabad retired from service 
with effect from 28th February, 1981 ( A / N ) . 

IQBAL SIDDIQUI, Major Engrs. 

Assistant Surveyor General 
for Surveyor General of India , 


No . 10 / 50 / 80 - STIJ. — The Director General, All India Radio 
hereby appoints Shri V . S . Prabhu og Assistant Engineer at 
All India Radio , Shillong in a temporary capacity w .e .f . 
24 - 2 - 1981 (FN ) until further orders. 

No. 10 / 60 / 80 -SIII. - - The Director General, All India Radio 
hereby appoints Shri Prakash Dehariya as Assistant Engincer 
nt All India Radio Indore in temporary capacity w .e .f. 
17 - 2 - 1981 ( FN ) lintil further orders . 

H . N . BISWAS 
Deputy Director of Administration 

for Director General 


NATIONAL ARCHIVES OF INDIA 

New Delhi-1 , the 19th March 1981 
No. F . 11 - 24 / 79 ( A . 1 ) Estt. On the recommondation of the 
Union Public Service Commission , the Director of Archicves , 
Government of India , hereby appoints Shri Chhcdi Lal Praja 
pati, as Scientific Officer (Class II Gazetted ) on regular tcm 
porary basis w . e. f. 16 - 2 -- 1981 (EN ) until further orders . 

B . S . KALRA 
Administrative Oflicer 
National Archives of India 

for Director of Archives 


New Delhi- 1, the 18th March 1981 
No. 5 ( 116 ) /61- SI - On attaining the age of superannuation 
Shri Mehar Singh , Programme Executive , External Services 
Division . All India Radio , New Delhi retired from Government 
service with effect from the afternoon of 31st January , 1981 . 

The 19th March 1981 
No. 4 ( 34 ) / 80 -SI - - The Director General, All India Radio , 
hereby appoints Shri M . L . Arya as Programme Executive, 
All India Radio , Udaipur in a temporary capacity with effect 
from the afternoon of 21st February 1981 and until further 
orders . 


The 20th March 1981 


DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO 

( CIVIL CONSTRUCTION WING ) 

New Delhi, the 13th February 1981 
No. A - 12023 / 3 / 77 -CWI. — The Director General, All India 
Radio , New Delhi is pleased to appoint Shri A . K Sood , Assis 
tant Architect of C . P . W . D , New Delhi as Assistant Architect 
23 — 16GI/ 81 


No. 6 (92 ) /63 - SI. — The Director General, All India Radio , 
hereby appoints Shri V . K . Bais, Field Reporter as Programme 
Executivc, Radio Kashmir, Jammu in a temporary capacity 
with effcct from the 24th February , 1981 and until further 
orders. 


H . C . JAYAL 
Dy. Director of Administration 

for Director General 
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( AN ) vice Sbri A . N . Muthuswamy, Assistant Accounts 
Officer , Heavy Water Project ( Tuticorin ) appointed to offi 
ciate as Accounts Officer II. This issues in super session of 
this omice notification No. 05012 / R4 / OP 3955 dated Septem 
her, 9 , 1980 . 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi , the 17th March 1981 
No. A . 19018 /27 / 80 -CGHS- 1. — The Director General of 
Health Services is pleased to appoint Dr. Myluran Yadainh to 
the post of Homoeopathic Physician in thc Central Govern 
ment Health Scheme on temporary basis with effect from the 
forenoon of 21st February , 1981. 

| T. S . RAO 
Dy Director Admn . (CGHS ) 


No. Ref. 05012 /R4 OP ! -- Officer -on -Special Duty , 
Heavy Water Projects , appoints Shri Angarai Natcsa Iyer 
Muthuswany, a permanent Accountant of Rajasthan Atomic 
Power Project and officiating Assistant Accounts Officer in 
Heavy Water Project ( Tuticorin ) to officiate ng Accounta 
Officer 11 in the same office , in a temporary capacity . on 
ad -hoc basis from April 14 , 1980 (FN ) to May 15, 1980 (AN ) 
vice Shri K . K . Gopalakrishnan , Accounts Officer II , granted 
Icave . This issues in supcrsession of this office notification 
No. 05012 / R4 /OP /3956 datel September 9 , 1980 . 


(STORE I SECTION ) 

New Delhi, the 19th March 1981 
No. A , 19012 / 19 /79 - SI. — On attaining the age of superan 
nuation , Shri Rattan Singh , Assistant Depot Manager , Govern 
ment Medical Store Depot, Karnal retired from serycic on 
tho afternoon of the 28th February , 1981. 

SHIV DAYAL 
Dy. Director Administration (ST ) 
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MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION 
(DIREOTORATE OF MARKETING & INSPECTION ) 


The 20th March 1981 
No. Ref. 05000 /R1 /OP / 1351. - Officer-on -Special Duty , 
Heavy Water Projects. appoints Shri Pandarathil Padmanabhan 
Nambiar , a permanent Upper Division Clerk of Bhabha Atomic 
Research Centre and officiating Assistant Accountant in Heavy 
Water Projects ( Central Office ) to ofliciate as Assistant 
Accounts Officer , in the same office , in a temporary canacity , 
on ad -hoc basis from the forenoon of December 5 , 1980 to 
March 6 , 1981 (AN ) vicc Smt. M , M , Karnik , Assistant 
Accounts Officer, uansferred to PREFRE Expansion Project of 
BARC ut Tarapur on promotion as Accounts Officer IT. This 
issues in supersession of this office notilication No. 05000 /R1/ 
OP / 226 dated January 13 , 1981. 

SMT. K . P . KALLYANIKUTTY 

Adm . Officer 


Faridabad , the 19th March 1981 
No. A , 19023 /65 / 78 - A - II . - On the recommendations of the 
Dopartmental Promotion Committee (Groun B ) , Shri R . V . 
Kurup, who is working as Marketing Officer (Group I) in this 
Directorate at Calicut on ad -hoc basis , has been appointed to 
officlato as Marketing Officer (Group I ) on regular basis 
with effect from 21 - 2 - 81 , until further orders . 

B . L . MANIHAR 
Director of Administration 
for Agricultural Marketing Adviser 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 

AVIATION 


O-ES :0) in the officecar , New pathe 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

(PERSONNEL DIVISION ) 
Bombay-400 085 , the 25th February 1981 
No . PA / 68 (6 ) /77- R - V . — The Director, Bhabha Atomic 
Research Centre cxtends the appointment of Shri Nagesh 
Sadashiv Khambokar an Scientific Officer /Engineer Grade SB 
in Bhabha Atomic Research Contre in a temporary capacity 
with effect from the afternoon of February 28 , 1981 on fixed 
term for a period upto the afternoon of February 28 , 1982. 

T . D . GHADGE 
Dy. Establishment Officer 


New Delhi, the 16th March 1981 
No. A . 38015 / 2 / 80 -ES. — Shri M . R . Kapoor , Stores Officer 
(Group B Gazetted post ) in the office of the Controller , 
Central Radio Stores Depot, Netaji Nagar , New Delhi, relin 
quished charge of his duties on the afternoon of the 28th 
February , 1981 on attaining thọ age of superannuation , 

V . JAYACHANDRAN 
Asstt. Director of Administration 
for Director General of Civil Aviation 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

(ATOMIC MINERALS DIVISION ) 

Hyderabad -500016 , the 18th March 1981 
No. AMD- 1 /26 / 80 -Rectt . — Director, Atomic Minerals Divi 
sion , Department of Atomic Energy hereby appoints Miss 
Ambuja Sharadchandra Pradhan as Scientific Officer / Engineer 
Grado SB in the Atomic Minerals Division in a temporary 
capacity with effect from forenoon of March 16 , 1981 until 
further orders . 

M . S . RAO 
Sr. Administrative & Accounts Officer 


New Delhi, the 19th March 1981 
No. A . 32013 / 10 / 80 - E . I. — The President is pleased to appoint 
Shri B . K . Ramuchandran , Dy . Director / Controller of Acro 
dromes as Director of Aerodromes at Delhi Airport, Palam , 
on ad -hoc basis for a period of 6 months with effect from 
13- 3 - 81 ( F . N .) or till the regular appointment is made, which 
ever is earlier . 

S . GUPTA 
Deputy Director of Administration 


New Delhi, the 18th March 1981 
No . A . 32013 / 4 / 79 -ES. — The President is pleased to sanc 
tion the continued ad -hoc appointment of S / Shri N . Jayıl 
simha and R . C . Gupta to the grade of Senior Aircraft 
Inspector beyond 13 - 8 - 1980 and upto 15 - 5- 1981 or till the 
icgulur appointment to the grado are made, whichever is 
earlier on usunl terms and conditions. 


HEAVY WATER PROJECTS 

Bombay- 400 008 , the 18th March 1981 
No. Ref . 05012 / R4 / PO - 1288. - Officer - on -Special Duty , 
Heavy Water Projects , appoints Shri Annamalai Natarajan , az 
permanent Lower Division Clerk in the office of the Director 
of Supplies ( Textiles ) and officiating Assistant Accountant in 
Heavy Water Project ( Tuticorin ) , to officiate as Assistant 

Accounts Officer in the same Office , in a temporary caracity 
on ad -hoc basis from April 14, 1980 ( FN ) 10 May 15 , 1980 


The 19th March 1981 
No. A .32013 / 5 / 79- EC . — In continuation of this depart 
ment s notification number 4 . 32013 / 8 / 79 -EC , dated 9 - 1 - 1981, 
the President is pleged to apnoint the following Assistant 
Technical Officers , at present officiating as Technical Officer on 
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hasis in the scale of pay of Rs. 650 - 30 - 740 - 35-810 - EB -35- 880 
40 . 100 ()- EB - 40 - 1200 Tor a period of six months or till the post 
is filled on regular basis , whichever is earlier with effect from 
the forenoon of 10th September , 1980 . 

A . BHATTACHARYA 

Under Socy , 
Central Water Commission, 


ad -hoc basis to the grude of Technical Officer on regular basis 
with cffcct from 2 - 7 - 80 and until further orders - 
S . No. Name 

Station of posting 
1. Shri S . D . Bansal--- Radio Conştr . & Dev, Units , Safuar 

jung Airport, New Delhi, 
2 . Shri K . S . Narayanaswamy - Aero -Comm -Station , 

Calcutta . 
3. Shri H . S . C . Rao - Aero-Comn -Staiton , Bombay . 
Tho President is also pleased to sanction the proforma pro 
motion of Shri B . N . Chawla , Assistant Technical Officer who 
is on forcign Assignment to Government of Libya to the grade 
of lcchnical Officer on regular basis with effect from 2 - 7 - 80 , 
thc dato on which his junior colleague viz . Shri S . D . Bansal 
is promoted and until further orders . 


MINISTRY OF RALWAYS 

( R . D .S .O .) 
Luchnow -226011, the 18th March 1981 
No A / EP -482 . — The resignation of Shri Naunit Lal, who 
held alien on the post of Section Officer (Ministerial ) of 
Research Designs & Standards Organisation (Ministry of 
Railways ), Lucknow , has been accepted wef 1-9 - 1980 FN . 

L . F . X FREITAS, Director-General /RDSO 


The 


The 20th March 1981 
No. A .32013 / 8 / 78- EC . In continuation of this Department s 
Notification No, A .32013 / 9 / 79-EC , dated 21 - 7 -80 , the Presi 
dent is pleased to appoint Shri P . K . Dutta - I Assistant Com 
munication Officer presently working as Communication Officer 
at Acronautical Comm , Station , Calcutta on ad - hoc basis to 
the grade of Communication Officer on regular basis with , 
effect from 22 -7 - 80 and to post him at the same station . 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 

( COMPANY LAW BOARD ) 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 

KARNATAKA 


The 2012 March 1981 
No . 4 .32014 / 2 / 80 -EC . — Thc Director General of Civil 
Aviation is plcased to appoint the following threc Communi 
cation Assistants to the grade of Assistant Communication 
Officer on ad -hoc basis w .e . f. the date indicated agaipst euch 
and to post them to tho station indicated against each : 
S . No . Nanc, Present station of posting , Station to which 

posted and Date of taking over charge 
1. Shri A . N . Kutty — A . C .S., Bombay - ACS, Ahmedabal, 

29 - 1 -81 ( FN ) . 
2 . Shri Govindrajalu — A . C .S ., Nagpur – ACS, Nagpur, 

22- 12 - 80 ( FN ) . 
3 . Shri S . Dorairkjan - - A . C .S., Madrns - ACS , Madras , 

31- 12 -80 ( FN ) . 


In the matter of the Crimpanies Act, 1956 und of 

G . V . Chemicals Private Ltd . 

Bangalore -9, the 13th March 1981 
No . 2454 / 560 /81... Notice is hereby given pursuant to 
sub - Section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act 1956 
that at the expiration of three months from the date hereof 
the namc of M / s . G . V . Chemicals Private Ltd . unless causo 
is shown to the contrary , will be struck off the Register and 
the said company will be dissolved . 


P . T . GAJWANI 
Registrar of Companies 
Karnataka, Bangalore . 


V . JAYACHANDRAN 
Asstt. Director of Administration 


COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS 

Kanpur, the 17th March 1981 
No . 5 /81. — The following Superintendent s Group B of this 
Collectorate retired from Goycroment scrvice on attaining the 
age of superannuation with effect from the dates mentioned 
Against each : 
Sl . No., Name of the officer & post held at the time of 

retirement and Dale of retircnicit 
S / Shri 
1. B . C . Kapoor, Supdt. Central Excise , Gursahaiganj 

28- 2 - 1981 A . N . 
2 . A . N . Misra , Supdt. Central Excise , Kanpur-I Divi 

sion - 28- 2 -81 A . N . 


In the matter of the Companics Act, 1956 and of 

S . N . Galtonde & Company Private Limited 

Bombay-2 , the 17th March 1981 
No. 5470 / 560 ( 5 ) . — Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M /s S . N . Gaitondc & Company Private 
Limited has this day been struck off the Register and the 
said company is dissolved . 


In the mutter of the Companics Act, 1956 and of 

Alumninized Stecls Limited 

Bombay- 2, the 17th March 1981 
No . 13432 / 560 ( 5 ) . - Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s . Aluminized Steels Limited has this 
day been struck off the Register and the said company is 
dissolved . 


J . RAMAKRISHNAN 

Collector 
Central Excise , Kanpur 


CENTRAL WATER COMMISSION 

New Delhi-110022, the 19th March 1981 
No. A - 19012 / 840 / 80 - Estt. V . - Chairman , Central Water 
Commission hereby appoints Shri M . C . Pande, Supervisor to 
officiate in the grade of Extra Assistant Director / Assistant 
Engineer ( Engineering ) on A piircly tcmpority and ad -hoc 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 
Bonibay Gunny Dealer Laminators Private Limited 

Bombay -2, tho 17th March 1981 
No. 17985 / 560 ( 5 ). — Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s. Bombay Gunny Dealer Laminators 
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In the matter of Companles Act, 1956 and of 

M / s. Styro Films Limlied 


Private Limited has this day been struck off thç Register and 
the said company is dissolved . 

0 . P . JAIN 
Addl. Registrar of Companies, 

Maharashtra , Bombay. 


Madras -600 006 , the 21st March 1981 


No. 6652 / 560 ( 5 ) / 81..--Notice is hereby given purşuant 
to Sub -Section ( 5 ) of Section 560 of tho Companies Act, 
1956 that the name of M / s. Styro Films Limited has this day 
been struck off the Register and the said company is dissolv 


ed . 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

Thc Progressive Concerns Private Limited 

Hyderabad , the 18th March 1981 
No . 407 / T ( 560 ) . - Notice is hereby given pursuant to sub 
section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act 1956 , that 
the name of The Progressive Concerns Private Limited has 
this day been struck off the Register and the said company 
is dissolved , 

V . S . RAJU 
Registrar of Companies, 
Andhra Pradesh , Hyderabad . 


Sd . l- ILLEGIBLE 
Asstt. Registrar of Companies 

Tamil Nadu 
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FORM ITNS 


1) Shri M . Upendra Prabhu 

S /o M Vaikunta Prabhu , 
Timber Merchant, 
Post : Bolthangady , 
Kakshina Kannada . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


2 ) Shri Olwin Karkada 

2 . Austin Karkada 
3. Shri Stanoly Manamohan 
4 . Shri Mohag Hubort 
5 . Shri Christopher Karkada 
rlo Grubert s Compound , Lowor Bundur, 

Mangalore- 575002 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, BANGALORE 


(Transferee) 


Objections, iſ any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned - - 


(a) pays days from Gazette or as the respective 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period cxpircs later ; 


Bangalore, the 12th March, 1981 
Notice No. 319/80 -81. – Whercas, I, R , THOTHATHRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 

Sy. No. 1, 67 and 85 situated at Herambapura villago, Kopp , 
Taluka 
(and more fully described in the Schedulo annexed herolo ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Koppa under document nuinber 161 on 16 -7 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
maikot value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 days from the date of 
tho publication of this notico in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


Registered Document No. 161 datod 16 -7 - 1980 ) 

Following coffee cstates known as " Stanoly Estates " situ atou 
at Herambapura & Thonudi village , Koppa Taluk District Chik 
magalur. 


Village 


Sy . No. 


Class 


Extent 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other Asscts which have not bcon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Ac. 


Gts. 


Coffee 


Herambapura . 

» . , 
Thenudi . . 


. 
. 
, 


67 
85 


13 - - 22 
38 - - 35 
23 - 16 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for thc acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the asld Act , to the following 
persons, namely 1 


R . THOTHATHRI 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Comisioner of Income-tat, 

Acquisition Rango, Bangaloro . 
Date : 12 -3 - 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


* * 1) S /Shri Monoranjan Chowdhury , 

Shri Niranjan Chowdhury , 
Sunil Kumar Dais , 
Sushil Kumar D :13, 
Ajit Kumar Das , 
36 , Madhusudhan Paul Chowdhury Lang , 
Belur, Howrah. 

(Transferor) 
Sint. Sipra Ghosh , 
34 /5 , Rabindra Sarani, 
Lilovah , Howrah , 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
niay be made in writing to the undersigned : 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
In the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


OFHICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -IV , CALCUTTA 

Calcutta , the 28th February , 1981 
Ref. A . C .- 101/R -IV /Cal ./80 -81. - Whercas , I, K . SINHA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incornc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to us the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No 
Dag Nos. 777 , 778 , 779 and 776 situated at Mouja Rajopur, 
P . S . Domjur, Howrah . and 
more fully described in the schedule annexed hereto ), has boon 
transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the 
office of the Registering Officer 
at Howrah on 23-7 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair markot value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent considoration therefor by 
mo . e than fiftcon per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the gald 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the sald immov 

ablo property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — Tho terms and expressions wood heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mçaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any moncys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferce for tho purposes of the Indian Income 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of the said Act, or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


All that picce and parcol of land m -asuring 2 Acres situate 
at Mouja Rajpur , Domjur, Howiah ,more particularly described 
as por Deed No . 2640 of 1980 , 


K , SINHA 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 117como-tax 

Acquisition Range-IV , Calcutta 


Now , therefore , to pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiata proceoding for the acquisition of the 
aforesaid property by thọ issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : - - 


Date : 28 - 3 - 1981 
Scal : 


- 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- - 
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I) Shri Chandulal Walchand Gandhi, 

1180 , Shivajinagar, 

Pune -5 . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

2 ) M /s. Shah Dixit Shah Associate , 

182, Shukrawar Peth , 

Pune. 
GOVERNMENT OF INDIA 

Partners : 1 . Shri Mahendra Motilal Shah , 

C -60 , Adinath Society , 

Puno- 9 . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

2. Shri Manvendra Kumir Hari Dixit , 
OF INCOME TAX , 

Radha Rani , Ekopa Sociely , 

Pune- 9 . 
ACQUISITION RANGE , PUNE 

( Transferce ) 
Pune, the 13th March , 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
the worvice of notice on the respective ponons , 
whichover perlod explres later ; 


Ref. No. L. A . C ./C . A .-5 /S . R . Havoli -1 /509/80 -81. -Whereas, 
I, A . C . CHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269- B of the 
Incomc-tax Act 1961 (43 of 1961 ) ( hcreinafter referred 
to ag the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property , haivng a fair market value oxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 

C . T . S . No. 1180 , F . P , No. 558 , T . P . Scheme No. I, Sub- Plot 
No. 7] 1 situated at Shivajinagar , Puno 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at S . R . Havell- I on August , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
filteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions Uged herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957) ; 


Property situated at C . T . S .No. 1180 , F . P . No. 558 , T . P . 
Scheme No. I, Sub - Plot No. 7 shown in plan annexed to the 
instrument being Sub -Plot No. 7/1 , Shivajinagar, Punc-5 . 

Property as described in the sale deed registered under docu 
ment No. 2428 , date August 1980 in the office of the Sub -Regis 
trar, Haveli-I, District Puno.) 


A . C . CHANDRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Poga . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I horeby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 13-3-1981 
Seal : 
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I ) Smi. Shanti Devi 

W /o Shri Rai Rameshwari Prasad , 
Resident of mauza Noel Kothi, 
Dchri- on -Sone, 
P . O . Dehri- on -Sono , 
Distt. Rohtas . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Transforor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


2 ) Shri Yogendra Kumar Jain , 

S / o Late Chakroshwar Kumar Jain , 
Devashram , Arrah , P . S . & P . O . Arrah , 
District Bhojpur, 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, PATNA 


Transferee) 


Patna , the ilth March 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of thle 
notice in tho Official Gazetto ore period of 
30 days from the service of notice on thoror 
pective persona , whlchever period expires later; 


Ref. No. 111 -470 /Acq./80 -81. — Whereas , I, H . Narain , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
us the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a falr market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 

Thapa No. 3 , Tauzi No. 18224 Khata No. 38 , Survoy Khesra 
No. 907 situated at Rajapur, Patna . 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Patna on 17 - 7 - 1980 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market valuc 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera . 
tion therefor by more than fifteen per cent of such Apparent 
consideration and that consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


(b ) by any other person Interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
dato of the publication of this notico in the Official 
Gazetto . 


EJPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvaslon of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 3 Kathas, 16 dhurs at Rajapur, Thana No. 
3, Tauzi No. 18224 , Khata No. 38, Survey Khasra No . 907. 
moro fully described in deed No. 5341, dated 17-7 - 1980 , regis 
tered with D . S . R . Patna . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beca or 
whicb ought to be disclosed by the transforco for 
thc purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -lux 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


H . NARAIN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango, Bihar, Patna. 


Now , theroforo , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Dato : 11- 3 - 1981 
Seal : : : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Himanshu Pathak , 

So Manishankar Pathak 
resident of Prabhu Kuni, 
Katras Roud , Dhanbad 
P . O . & P. S. Dhanbad Chowki, 
District Dhanbad . 

( Transferor ) 
(2) M /s. Good will Properties , a partnership Arm 
having its office at Katras Road , Danbad , O , P . & 

P . S . Dhanbad Chowki, Sadar Sub -rogistry office Dhan 
bad . District Dhanbad presently comprising of : 
1 . Smi. Kainclesh Jindal 
. W10 Shri Suraj Jindal. 
2 . Sardar Rowal Singh Sethi, 

slo Sardar Gurdit Singh Sothi and 
3 . Shri Lakhmir Singh Sabarwal 

S /o Late Sárdar Jaswant Singh Sabarwal 
as partners . 

( Transferee) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , PATNA 

Putna , the 17th March 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No. III/471/Acq ./80 -81 . – Whereas, I, H , NARAIN 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) . 
bave reason to believe that the immovable property , 
having a fais maket value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Part of plot No. 301 and 302 situated at Dhanbad Kątras Road 
(and more fully described in the Schedule annexed here to ) 
has been transferred under the Registration 
Act, 1908 , (16 of 1908 ) in the ofice of tho registering officer 
at Dhanbad on 2 - 7- 1980 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property , 
And I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with tho 
object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other resets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferce for the 
purposes of the Todian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


A portion of honestoad land with all pucca and Khapar 
phosh buildings structure etc . 1 :asuring 5 Kathag and a half 
approximately being part of plot No. 301 and 307 gituatod at 
Dhanbad Katras Road , Dhanbad morcfully described in deod 
No. 5468 dated 2 -7 -1980 registered with D . S . R . Dhanbad . 


purposesteht to be closets which any incom 


H . NARAIN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Connissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Patna . 


Now , therefore, in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing nersons namely :-- 
24 — 16GI/81 


Date : 17 - 3- 1981 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(1) Shri Mukul Pathak 

S /o Manishankar Pathak , 
residont of Prabhu Kuni, 
Katras Road , Dhanbad , 
P . O . & P . S . Dhanbad Chowki, 
District Dhanbad , 

( Transferor ) 
(2) M /s. Good Will properties a partnership firm having 

its office at Katras Road , Dhanbad , P . O . & P . S . Dhan 
bad Chowki, Sadar Sub-rogistry Ofice Dhanbad . Distt. 
Dhanbad presontly comprising of : 
1 . Smt. Kam lesh Jindal 
w /o Shri Suraj Jindal 
2 . Sardar Rewal Singh Sethi, 

s/o Sardar Gurdit Singh Sethi, 
3 Lakhmir Singh Sabarwal, 

S / o Late Sardar Jaswant Singh , 
Sabarwal as partners. 

( Transferoo) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , PATNA 


Patna , the 17th March 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No. III -472 /Acq ./80 -81. - Whereas, I, H . NARAIN 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Locome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforrod 
to as tho said Act ) , bave reason to believe that the immoy. 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / and bearing 

Part of plot No. 301 and 302 situated at Dhanbad Katras Road , 
(and more fully described in the schedule annexed 
hereto , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Dhanbad on 2 -7 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforo 
taid exceeds the apparent consideration thercfor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of — 


( a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the rcs 
pective persons, whichever period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the bald 

immovable property within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave the same meaning af givon in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 127 of 1957 ); 


A pola structu 301 and cribed 


A portion of home stead lund with all pucca and khapraphozh 
buildings structurs etc . moaguring 5 Kathas and a half being 
part of plot No 301 and 302 situated at Dhabad Katras Road , 
Dhanbad more fully described in deed No. 5159 datej 2 -7 -80 
registerod with D . S . R . Dhanbad . 


H . NARAIN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Incoma-tax, 

Acquisition Range, Patoz. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of tho sald 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 


Date : 17-3 -1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Phula Rani 

wo Shri K . R . Monga 
r /o F - 92 , East of Kailash , 
New Delhi, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(Transforor) 


(2 ) Atex India , 

C - 237, Defence Colony, Now Delhi 
through its partner Mrs. Vinita Ghulati , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferoo ) 


Objections, if any , to tho acquisition of tho sald 
may be made in writing to the undersigncd ; — 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
, in the Oficial Gazetto or a period of 30 dayı from 

the service of notice on the rospective persona, 
whichever period oxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE- I, NEW DELHI 

Now Delhi, the 18th March , 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq .-1/S . R .-111/7 -80 /665. — Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Agricultural land situated at Villago Gadaipur, Tehsil 
Mehrauli , New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 89 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agrood to 
betwoen tho partice has not been truly stated in tho said 
instrument of transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag aro 

defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the samo neaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability of 

the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
40d / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the bald Act, or the wealth -tax 
ACL 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land arca 4 bighas and 16 biswas K . No. 589, 
Village Gadaipur, Tehsil Mehrauli, Now Dolhi. 


R . B , L . AGGARWAL 

Conpetent Authority 
Inspecting Assistant Comnişsionor of locoms-tax , 

Acquisition Ringc -I, Now Delhi. 


Now , therefore lo purjuanco of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Saction 269D of the said Act, to the following 
persons namely 


Date : 18 - 3 - 1981 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1) Smt. Phula Rani 

w /o Shri K . R . Monga 
r /o F - 92 , East of Kailash , 
New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transforor) 


(2 ) Atex India , 

C -237, Defence Colony, New Dolhi 
through its partner Mry . Vinita Ghulati. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferoe ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE -1, NEW DELHI 

New Delhi, the 18th March , 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesald persons within ä porlod of 

45 days, from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period oxpiros lator ; 


Ref. No. I. A . C ./Acq .-1/S . R .- 111 /7-80 /664. - Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. Agricultural land situated at Village Gadaipur, Tehsil 
Mehrauli, New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

at New Delhi on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
suid cxceeds the apparent consideration therefor by moro 
than Aftoon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer ag agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning ag given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of tho llabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act , 
in respect of any Income artełng from tho transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land area 4 bighas and 16 biswas K . No. 611, 
Village Gadalpur, Tehsil Mohrqull , New Delhi. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rango-I, New Delhi. 


C , 1957 72 or the said a come-tax Actes for 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing pontons , namely : 


Date : 18 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM I. T. N .S. 


(1) Shri Manohar Singh 

s/o Shri Karam Chand 
rlo Village Satbari, New Delhi 
through attornoy Shyam Singh 
s /o Karam Chand 
rlo Village Satbari, Now Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transforor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri A . P . Sahgal 

slo Shri Ram Saran Dass 
r/o R -75, Greater Kailash -l, Now Delhi. 


(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI . 

New Dolhi, the 18th March , 1981 
Ref. No. I, A . C ./ Acq .-1/S, R .-L11/7 -80 /748. — Whereas , I, 
R . B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
belicve that the immovable property , having a fair market 
value excecding Rs. 25,000 / - and beasing No . 
Agr . land situated at village Satbari, Tehsil Mehrauli, New 
Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
. New Delhi on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property, and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fiftcen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfor with tho object 
of :- - 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone, 
which period expires later, 


(b ) by any other person interested in the sald Immo 

vable property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omclal Gazetto. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall have the samo meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land arça 18 bighas and 5 bigwas, K . No. 1103, 
min . (West ), Village Satbari, Tehsil Mehrauli, Now Delhi. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -I, Now Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Ac ., I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 18 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM I. T .N . S.-- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


1) Shri Manohar Singh 

S /o Karam Chand 
rlo Village Satbari, 
Tohsil Mehrauli , New Dolhi 
through attorney Shyam Singh 
S /o Shri Karam Chand 
r/o Village Satbari, New Delhi, 


GOVERNMENT OF INDIA 


Transforor) 


(2 ) Shri A , P . Sahgal 

s/0 Shri Ram Saran Days, 
rlo R -7 -5, Greator Kailash - I, Now Dalhi. 


( Transfereo ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writlog to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 18th March , 1981 
Ref. No. I, A . C ./Acq .-I/S . R .-111 /7- 80 /749 . - Whoroas I, 
R . B . L , AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to belleve that the 
immovablo property having a fair market valuo 
cxceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
No. Agricultural land situatod at Village Satbari, Tehsil Meh 
rauli, Now Delhi 
(und more fully described in the scheduled annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

at New Delhi on July , 1980 
for an apparont consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reizson to belicve that the fuir niarket value of the property 
as aforesaid exceed tho apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly statod in the sald 
Instrument of transfer with the object or : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the gervice of notice on tho respective persons 
whichover period expiros later . 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 

Act, shall have the same meaning as given 
In that Chaptor , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of tho transforor to pay tax under the vald Act, in 
respect of any incomo arislag from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomic -tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land area 18 bighas x 4 biswas K . No. 1103 
min . (West ), Village Satbari, Tehsil Mohraull, Now Delhi. 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commisslonor of locoms-tax , 

Acquisition Range-I, N -w Delhi 


Now , therefore, in pursuance of gection 269C of the 
said Act , I horeby initiate proceedings for tho acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
New Delhi on July, 1980 


Date : 18 - 3 - 1981 
Soal : 
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FORM NO . I. T.N .S . 


1 Smt. Balwant Kaur 

w /o Shri S . S . Monga 
r /o F 92 , East of Kailash , 
New Delhi, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor) 


2 Atex India , 

C -237, Defence Colony, 
New Delhi 
through its partner Mrs. Vinita Ghulati. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferde) 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be mado in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI 

New Delhi, tho 18th March 1981 
Ref. No. I. A . C./Acq.-1/S . R .-III /75-80 /663 ..- Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that thc immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
And bearing 
No. Agricultural land situated at Village Gid tipur, Tehsil 
Mehrauli , New Delhi 
( and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has bcen transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

New Delhi on July , 1980 
for an apparent consideration which is lçgs than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than Alf 
teen per cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the sald instrument of transfer 
with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires lator; 


(b ) by any other person interested in the said immove. 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arlaing from tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land area 4 bighag and 16 biswas, K . No 612 
(4 - 14 ), 613 min . (0 -1 ), 613 min . (0 - 1), Villago Gadaipur, Tehsil 
Mehraull, New Delhi. 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range- I, New Dolhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the sald Act to the follow 
ing persons namely : 


Date : 18 - 3- 1981 
Seal : 
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( 1) Smt. Balwant Kaur 

wlo Shri S . S . Monga 

r /o F - 92 , East of Katlash , 
NOTICR UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

New Delhi. 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

(2 ) Atex India, 

C -237, Döfence Colony, 
GOVERNMENT OF INDIA 

New Delhi through its partnor 
Mrs. Vinita Ghulati. 


( Transferor) 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI 

New Delhi, the 18th March , 1981 
Rof. No. I. A . C ./Acq ./S . R .-I [I/7 -80 /662 . - Whereas I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Iocome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excecding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. Agricultural land situated at Village Gadaipur, Tehsil 
Mehrauli, New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

New Delhi on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the considcration for such transfer as agreed to bet 
ween tho parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , which 
ever period expires later, 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions Used horqin as 

pro defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall havo tho samo meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land aroa 4 bigha , and 16 bigwas, Hearing K . 
Nos. 588 /1 (2 -4 ), 588 /2 (2 -0 ), 588 /3 (0 -12), Village Gidaipur , 
Tehsil Mchrauli , New Delhi. 


(b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moneys or other Assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tar 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range-I, New Delhi. 


Now , thereforo, in pursuance of Şoctlon 269- C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notico under sub 
section ( 1) of Section 269D of the gaid Act, to the following 
porsong , namely : 


Date : 18 - 3 - 1981 
Soal : 
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a 


( 1) Shri Sham Singh 

S /o Shri Karain Chand 
r /o Village Satbari , 
New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


(2) Shri Rajesh Sahgal 

S /o Shri A . P . Sahgal 
r/ o R - 73 , Greater Kailash - I, 
New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonsignod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from tho service of notice on the respectivo 
persons, whichever perlod expiren later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX . 
ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI 

New Delhi, the 18th March , 1981 
Ref. No . I. A . C ./Acq.-I/S. R .-III/7-80 /746 . - Whereas 
R . B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as tho said Act ), havo reason to bellove that the immov 
able property , having a fair market value Oxceeding Rs . 
25 ,000 / 
and bearing No. 
Agricultural land situatod at Village Satbari, Tehsil Mehraul 
Now Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exoceds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to botwcon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in tho said immovable 

property, within 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or walon of tho Llability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospoct of any incomo arbolag from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Inome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land arca 28 bighas and 8 biswas K . N . 1031 
1 (1- 18 ), 1034 /2 / 1 (1 -9), 1034/2 /2 (1 -9 ), 1038 (3 - 11), 1042 ( 0 -17) , 
1047 ( 1-1 ), 1100 ( 18 -3), Village Satbari, Tehsil Mohrauli, New 
Delhi. 


R . B . L . AGGARWAL 

Compotent Authority , 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc -I, New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 69C of tho said 
Act, I hereby initlato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong, namely : 
25- - 16GI/81 


Dato : 18 -3 - 1981 
Seal ; 
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FORM 


I. T .N . S . 


(1) Mrs . Syrtle Seth , 

S -15 , Greater Kailash -I, 
New Delhi, 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) M /s. Baluja Properties, 

E -1 , Jhandewalan , 
New Delhi, 


GOVERNMENT OF INDLA 


( Transferec ) 


Objections , if any , to the acquisition of the auld property 
may be made in writing to the undersigned : 


fa ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichovor period cxpires lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 18th March , 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq .-I/S . R .- III /7-80 /805. — Whereas I, 
R . B . L , AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horolnafter reforred to u 
the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fait market value exceedlog Rs. 25,000 / 
and bearing 
No, Agricultural farm situated at Village Rajokri, Tehsil Meh 
rauli, Union Territory of Delhi 
( and more fully described in the Schedule annoxed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Now Dolhi on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
bclicve that the fair market value of the property as afoersald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreod to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
trunsfer with the obloct of : 


(b ) by any other person Interested in the sald immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions ugod boro 

in as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have tho samo mçaning a 
given in that Chaptor. 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any income or arty 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tam 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Agriculture farm mg. 14 bighas 9-1 /2 biswas comprising 
K . Nos, 543 , 544 , 545, 546 / 1 & 1/ 4th share in 548 , including a 
farmhouse in dilapidated condition with cattlesheds situated at 
Village Rajokri, Tehsil Mebrauli , Union of Territory of Delhi. 


R . B . L . AGGARWAL , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range -I, New Delhi, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely ; - 


Date : 18 -3 -1981 
Seal ; 
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FORM ITNS 


(1) Shri Malook Chand 

S /o Shri Todar 
c /o Village Bijwasan , 
Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(Transferor ) 


(2) M /s. Delhi Towers & Estates (P ) Ltd., 

115 Ansal Bhawan , 
16 Kasturba Gandhi Marg, 
New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE -I , NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the gald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on tho respectivo persona, 
whichever period expires lator; 


New Delhi, tho 18th March , 1981 
Ref. No. I. A , C ./Acq .- I/S .R .-111/7 -80 /770 .- Whereas I, 
R . B , L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafrer referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Agricultural land situated at Revenue Estate of Village 
Bijwasan 
( and more fully described in tho Schodulo annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registerlag Officer 

at New Delhi on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION :- Tho torms and expressions used 

herein as arc defined in Chapter XXA of 
tho said Act, shall have tho samo meaning 
as given in that Chaptor , 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural lands measuring 22 bighas and 17 biswas com 
prised in Rect . No. 77, K . Nos. 24 , 25 Rectangle No. 84 , K . Nos, 
4 , 5 East, 6 West, 7 and 8 in tho Revenue Estate of Village 
Bijwasao . 


(b ) familitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range-l, New Delhi, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforevaid property by the issue of this notico under sub 
Bection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followiog 
persons, namely : 


Date : 19 3 - 1981 
Sela 1 
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FORM ITNS 


(1) M /s. Globe Magnet (P ) Ltd ., 

N - 10 , Connaught Circus, New Delhi. 


(Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D4 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2) Shri Raj Kumar Gobindan Narwan 

8 /o Shri Gobind Ram , 
301 Sangam Building, 
Lird floor, Poddar Road , 
Bombay . 


( Transforce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho andonsignod : 


GOVERNMENT OF INDIA 
-OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 18th March 1981 
Ref. No. I. A . C ./Adq .-I/S , R .- III/7 -80 /639 . — Whereas I, 
R . B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
C -63, situated at N . D . S . E .- II, New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of Registering Officer 
at New Delhi on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo poroone 
whichever porlod expires lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used horcin es 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Iacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No. 3, first floor front portion in C -63, N . D .S.E .- II , 
New Delhi. 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Rangc-I, New Delhi, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the sald Act to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 18 - 3 - 1981 
Seal 1 
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FORM ITNS 


(1) Shri J . S . Lall 

S /o P , S . Lall 
r/o 83, Jor Bagh , 
New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor) 


(2 ) Shri Mahajan Woolens ( P ) Ltd ., 

N . D . S . E.-II, New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferee ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 18th March 1981 


( a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovablo proporty within 45 days from tho 
date of the publieation of notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. I. A . C ./Acq .-I/S . R .- 111/7 -80 /842 . Whereas , I, 
R . B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter roforred 
to as tho said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cxcccding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Agricultural land situated at Village Chhatarpur, Tehsil 
Mehrauli, New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offico of tho Registering Officer at 

New Delhi on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as atoro 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the guld Act in 
Itapect of any incomo arising from the transfer; 
und /or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land area 15 bigbas and 4 biswas K . Nos . 1274 
(3 -7), 1275 (4-16 ) 1276 /2 (4-3 ), 1279 /2 (2 -18 ), Village Chhattar 
pur, Tehsil Mehrault, New Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which bevonot boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho mald "Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range- I, Now Dolbi 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby ipltiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 18-3-1981 
Seal : 
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FORM 


I. T .N .S . - -- - 


( 1 ) Shri Chandu Lal 

s / o Shri Ghasi Ram 
r /o 5018 , Main Bazar, 
Paharganj, 
New Delhi 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) Shri Jagdish Lal, 

Ashok Kumar and 
Parmod Kumar 
s/ o Shri Jagan Nath , 
c /o 81/ 5728, Regarpura, Karol Bagh , 
Now Dolbi, 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 


( Transferee) 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may bo mado in writing to tho anderimod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this tiotico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

| New Delhi , thọ 18th March 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq .- I/ S . R .- 10 /7-80/634 . Whercas I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter ro 
ferred to as the said Act ) , have reason to believo that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25,000 / - and bearing 
No . Plot No. 626 / 1 situated at Sat Nagar , Karol Bagh , Estate 
Basti Reger, New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed herobo ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at New Delhi on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

proporty within 45 days from the date of the public 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used herein as 

and defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liabllity 

of tho transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


2 -1/2 storeyed house with mazenine and projections bearing 
No. XVI/ 11648 , Gali No. 1 , mg. 75 sq . yd , built on plot No. 
626 /1 , Block No. U or 1- A , situatod at Sat Nagar , Karol Bagh , 
Estato Basti Reger, Now Delhi, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub -section 
( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
Denong . namely : 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range -I , New Delhi. 
Date : 18 - 3 - 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Manohar Singh 

S / o Shri Karam Chand 
r /o Village Satbari, Tehsil Mehrauli , 
New Delhi, through general attorney Shyam Singh 
s/o Karam Chand r/o Village Satbari, New Delhi. 

( Transferor) 
(2) Shri A . P . Sahgal 

S / o Shri Ram Saran Dass , 
r /o R -75 , Greater Kailash -I, New Delhi, 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


ACQUISITION RANGE - I NEW DELHI 

New Delhi, the 18th March 1981 . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


Ref. No, I, A . C ./ Acq .-I/S . R .- IIT /7-80 /747. - Whereas I, 
R . B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Incomc-tox Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . Agricultural land situated at Village Sathari , Tehsil Meh 
rauli, New Delhi 
(and more fully described in the schedule annexed hereto , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at New Delhi on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excecus the apparent consideration therefor by more than 
Elftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transter with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


ExplaNATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the Liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land aroa 18 biswas and 4 biswas, K . No. 1103 
min (West ), Village Satbari, Tehsil Mehrauli, New Delhi. 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rapgc-I, New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followlag 
persons, namely : 


Date : 18 - 3 - 1981 
Seal : 
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(1) Shri Mot Lal, H .U . F ., 

J -4 , Green Park Extension , 
Now Delhi- 110016 . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) Shri Dr. Anand Prakash Mathur 

s/o Permeshwar Dass Mathur, 
2 . Mrs . Shashi Mathur 

w /o Dr. Anand Prakash Mathur, 
rlo P / 11, Groen Park Extension , 
Now Delbi-110016 . 


( Transforco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi , the 18th March 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Ref. No. I. A . C ./Acq.-I/S . R .- MT/7 -80 /813. — Whereas I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bolicve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
No P /30 situated at Green Park Extension , New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid cxceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
coașideration and that the consideration for such transfer 
as agrcel to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning ag given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or 

any moneys or other assets which havo not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of tho Indian Income-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


2 -1 /2 storeyed property No. P / 30 , situated at Greon Park , 
Extension , New Delhi, 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range- I, Now Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Stsction 269D of tho said Act, to the following persons, 
namely - 


Date : 18 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) Shri Chiranjiv Batra 

slo Late Col. K . R . Batra , 
r /o 105 , Monte Mar Drive , 
Sausalito , San Francisco , California , 
U . S . A . 

(Transferor ) 
(2) Smt. Neeta Ghumn 

w /o Shri Sukhjit Singh and 
Smt. Raj Kishori Devi 
wd / o Shri Rao Anand Singh 
both rlo Sahanpur Estate , P . O . Sahanpur, District 
Bijnor, U . P . 

( Transferees) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


New Delhi, the 18th March , 1981 
Ref. No. 1. A . C ./Acq .- I/S . R .- III/7- 80 /807.- Whereas 1, 
R . B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
B -2 /13, situated at Safdarjang Development Resd . Scheme, 

New Delhi 
more fully described in the schedule annexed hereto ) , has been 
transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in 
the office of the Registering Officer 

at New Delhi on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or oher assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Plot No . B -2 /13 , admeasuring 418 .065 sq . meters (500 sq . 
yds.) locality known as Safdarjang Development Residential 
Scheme, New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons . namely : 
26 - 16 GI/81 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -I, New Delhi, 
Date : 18 - 3 - 1981 
Şeal ; 
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FORM IINS 


(1) Shri Desh Bandhu Dutta , 

3 , Magenta Bane, 
É , Northport, 
New York 11731 , 


(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Mrs . Tej Bajn Kaur 

C /o A - 13 /6 , Vasant Vihar, 
New D31h1- 57 . 


(Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respectivo persons 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE-J, NEW DELHI 

New Delhi, the 18th March 1981 
Ref. No. I, A , C ./ Acq .-J/S . R .- J1]/7- 80 /659 -A . - Whereas I, 
R . B . L . AGGARWAL 
being tho Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that tho 
immovablo property, having a fair market value exceeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing 
No, A - 13/6 situated at Vasant Vihar, New Delhi-57 
(and more fully described in the Schedulo annoxed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 

at Now Dolhi on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
falr market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property as 
aforcsaid exceeds the apparent consideration therofor by 
more than fifteen por cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transforas agrood to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immovable 

property , within 45 days from the dato of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho llablity 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 

respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property No. A - 13 /6 , Residential house situated in vasant 
Vihar, Now Delhi built on a plot of land mg. 400 sq. yd . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 

( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


R , B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tex, 

Acquisition Range-I, New Delhi 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 18 - 3 - 1981 
Şeal ; 
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PORM ITNS - - - 


(1) Shri Ballu 

8 /o Sattan 
c /o Village Jonapur , 
New Delhi 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


(Transferor ) 


(2 ) Eicher Tractors India Ltd ., 

212, Deon Dayal Upadhayay Marg , 
New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee) 


Objactions, if any to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to tho undersignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 19th March , 1981 
Ref . No. I, A , C ./Acq.-I/S , R .-III /7-80 /680. — Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL 
boing tho Competent Authority under Soction 269B , 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( horelDaftor 
referred to as the seid Act ) , have reason 
to believe that the immovable property , having a fair markot 
valuo exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Agricultural land situated at Village Jonapur, New Delhi 
( and more fully described in the schedule aproxed hereto ) , 
has been transferred undor tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at New Delhi on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market valuo of the property 
as aforesaid axcccdg the apparent consideration therefor by 
more than fifteen por cent of such apparont consideration 
and thot the consideration for such transfer the agreed to 
between the partlos has not boot truly stated in the said 
Instrument of transfer with tho object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the rospoctivo persons 
whichover period expireg later ; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the samo meaning as given 
In that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Liability 

of the transferor to pay tax under the cold Act, 
In respoct of any incomo arising from the tranter, 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which bavo not boon or which 
ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or tho sold Act or the Wealth - tax Act 
1937 ( 27 of 1997 ) ; 


Agricultural land area 3 bighas and 10 biswas, M . No . 15 , 
Killa No. 25 mln , situated in Village Jonapur , New Delhi. 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Jacome-tax , 

Acquisition Range -I, New Delhi 


Now , thoroforo, in pursuance of Section 269C of tho ald 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -coction 
( 1) of Section 269D of the said Act , to the following persons 
namely - 


Date : 19 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM LT.N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(1) Shri Roop Chand 

S /o Tofa 
T /o Village Dera Gaon 
Tehsil Mehrauli, 
New Delhi, 

( Transferor) 
(2 ) Shri V , J, Shah , Family Trust 

through trustoe Viren J, Shah 
clo 226 , Bajaj Bhavan , 
2nd floor, Nariman Point Bombay 
2 . Shri Jadavdevi Rajesh Trust, 
through trustco Rajosh V . Shah 

& Jadaydovi Suketu Trust 
through Suketu V . Shah , C /o 41 , Bhulabhai Desai 
Road , Bombay. 

( Transferec ) 


Objectiong, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI 

New Delhi, the 19th March , 1981 
Ref. No. I, A , C ./Acq.-1/S , R .-I]I/7-80 /723. — Whereas I, 
R , B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority 
urder Section 269B of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as tho gald Act ) , have reason to 
believe that the immovablo property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Agricultural land situated at Village Dera Mandi, Tehsil 
Mehrauli, New Delhi 
( and more fully described , in the Schedulo annexed heroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oficer 

at New Delhi on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
kot value of the aforesaid property, and I havo reason to 
beliove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thereforby more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrood to botween the 
partice has not been truly stated in the cald Instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona 
whichevor period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning the given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for the 
purpogos of theç Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or thç said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Agricultural land area 16 bighas and 6 biswas M . No. 42 , 
Killa No. 6 /2 (1-18 ), M . No. 43, Killa No . 9 (4 -16 ), 10 (4 -16 ), 
11 (4-16), Village Dera Mandi, Tehsil Mehruuli , New 
Delhi, 


R . B , L , AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- lax, 

Acquisition Range-J, New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 


Dato : 19 - 3 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Ballu 

s /o Sattan rlo Village Jonapur, 
New Delhi. 


( Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Eicher Tractors India Lid ., 

212 , Deen Dayal Upadhyay Marg , 
New Delhi, 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


New Delhi, the 19th March 1981 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. I.A . C ./Acq .-I/S , R .- 111/7- 80 /681. - .Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No, Agricultural land situatcd at Villuge Jonapur , New Delhi 
( und more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
uforezuid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in tho sald immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : --- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as adven 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land area 3 bigbas and 10 biswas, M . No , 16 , 
Killa No . 20 min , situated in Village Jonapur , New Delhi. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R , B , L , AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax, 

Acquisition Range -I, New Delhi. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 19 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM I. T . N .S . 


(1) Shri Ballu 

S/ o Sattan 
r /o Village Jonapur , 
New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transforor) 


(2 ) Bicher Tractors India Ltd ., 

212 , Deon Dayal Upadhyay Marg , 
New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald 
may be made in writing to the undersignod 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod 

of 45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respoctivo persons, 
whichovor period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER , OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI 

New Delhi, the 19th March , 1981 
Ref. No, I. A . C ./Acq.-1/S , R .- III /7 -80 /683 . - Whereas, 1, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to bellove that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
Agricultural land situated at Village Jorapur, New Delhi 
( and more fully described in tho schedulo annexod horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and 
I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the ob 
ject of 


( b ) by any othor person interested in the said Immov. 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in tho Official Gazette. 


EXPLANATION :-- The terms and expressions 118¢d beroin as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the samo moaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from tho transfer 
And / or 


THE SCHEDULE 


Ajiritu : 11111 aro 1 3 big is M , No . 16 , killa No. 20 (0 -8 ), 
21 (1-6 ), 22 (1-6 ), situated in Village Jonapur, New Delhi. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transforoo for the 
purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) . 


R . B . L . AGGARWAL 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income -tax , 

Acquision Range -I, Now Delhi 


Now , therefore, in pursuance of soction 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice Under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, oamely : - - 


Date : 19 - 3 - 1981 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) Shri Ballu 

slo Sattan 
r /o Village Jonapur 
New -Delhi. 


( Transferor) 


(2 ) Eicher Tractors India Ltd ., 

212 , Deen Dayal Upadhyaya Marg , 
New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
kly be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 19th March , 1981 
Ref. No. I. A , C ./Acq.-I/S . R .- III/7 -80 /682.. .Whereas, I. 
R . B . L , AGGARWAL 
hcing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason believe that the im 
movable property, having a fair market value ¢xcceding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Agricultural land situated at Village Jonapur, Tchsi] Meh 
rauli , New Delhi 
(and more fully described in the schedule annexod 
horeto ) has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the offico of the Registering Officer 
at New Delhi, on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reagoul to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the objoct of.-- 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona, 
which period expires later. 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions uşcd herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 
Agricultural land area 3 bighas and 10 biswas, M . No. 16 , 
Killa No . 21 min . Villago Jonapur, Tehsil Mehrauli, New 
Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R , B , L , AGGARWAL 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomic -tax , 

Acquisition Range-I, New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid Dronerty by the insule of this notice under - aub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
10g persons, bancly : 


Date : 19 - 3- 1981 
Soal : 
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FORM FINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Bhuley 

slo Glnna, Bangali, 
Prithi 
slo Puran , 
Kartur Singh 
s /o Nathu, 
Roop Chand 
slo Puran 
r / o Village Jonapur, 
New Delhi, 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor ) 


(2 ) Eicher Tractors India Ltd ., 

212, Doon Dayal Upadhayay Marg, 
New Delhi, 


f 


(Transferoc ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Dehli , the 19th March 1981 
Ref. No. I. A , C ./Acq.-I/S . R .- 111/ 7-80 /697, - Whata s J, 
R , B , L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Jncomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Agricultural land situated at Village Jonapur, New Delhi 
( and moro fully described in tho schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid 
property, and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforcsaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than Aftean per cont of 
such apparent consideration and that thm consldoration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
objects of :-- 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros later; 


(b ) by any other person Interested in the sald immovable 

property, within 45 days from the date of the 
publication of this notico In the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defipod in Chapter XXA of tho add Act, 
shall have the same meaning as givep in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of the labilty 

of the transferor to pay tax under the mid Act, 
in respoct of any incomo arising from the transfor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
thọ purposes of the Ladian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the paid Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land 2 bighas and 8 biswas K . No . 16 /11 /1, 
situitod in Village Jonapur, New Delhi. 


R , B , L , AGGARWAL 

Compctent Authortiy , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range -), New Delhi 


Now , therefore , in purvance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, namely : - - 


19 - 3 - 1981 


uto 
scal : 
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FORM ITNS 


(1) Shri Ballu 

S /o Sattan 
rlo Village Jonapur, 
New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269- D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor) 


(2 ) Eicher Tractors India Ltd .. 

212 , Deen Dayal Upadhyay Marg , 
New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :--- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI 

New Delhi, the 19th March , 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq.-I/S . R .-III /7-80/685. - Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Agricultural land situated at Village Jonapur, Tehsil Meh . 
rauli, New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

at New Delhi on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


(b ) by any other person interested in the Sad 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land area 3 bighas and 10 biswas, M . No. 15 , 
killa No. 16 min . situated in Village Jonapur, Tehsil Mehrauli, 
New Delhi, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range-I, New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons. namely : 
27 - - 16GI/81 


Date : 19 - 3 - 1981 
Seal ; 
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FORM NO . I. T .N .S . 


(1) Shri Ballu 

S / o Sattan 
rlo Village Jonapur, 
New Delhi, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor) 


(2 ) Elcher Tractors India Ltd ., 

212 , Deen Dayal Upadhyay Murg , 
New Delhi, 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, tho 19th March , 1981 
Rof. No. I. A . C ./ Acq .-I/S. R .- IIT/7-80 /684, - Whereas T, 
R . D . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (herelnafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe tha tho immovablo 
property , having a fair market valuo excooding Rs. 25, 000 / 
and bearing 

No. Agricultural land situated at Village Jonapur, New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed boreto ) 
has bcen trasferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Now Delhi on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent considoration and that 
the consideration for such transfor as agrood to betwoen the 
Marties has not been truly stated in the said ingrumont of 
transfer with the object of - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho sorvice of notice on the respective persons, 
whichever period expireg latcr ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


BXPLANATION : 


The torty and exprepsions used horelo as 
Ano dofined to Chapter XXA of the said Act, 
shall have the name meanlag as glven in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction of ovasion of tho Hability 

of the transferor to pay tax ander tho sald Act. In 
respect of any incomo arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land area 3 bighas and 10 biawas, M . Statil No , 
15, kila No. 16 , min . (1 -6 ), M , No. 15, killa No. 25 min (1 -0), 
M . No. 16 , situated in Village Jonapur, New Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trasferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
111 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R , B , L , AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-19% , 

Acquisition Rangc - I, New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the bald 
Act, I fierby initiate pioccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Açt , to the follow 
ing piisons, namely : 


Date : 19 -3 - 1981 
Seal ; 
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FORM ITNS 


(1) Shri Birinder Singh Rana 

8 /o Shri Sahib Singh Rana 
r/o 6 -63 , East of Kallash , 
New Delhi, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


Shri Kul Rattan Chadha 
s/o Shri Amar Nath Chadha 
c /o 1 /22 , Maharani Bagh , 
Now Dolbi. 


( Trapeforce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI 

New Delhi, the 19th March 1981 
Ref. No. I,A . C ./Acq.-I/S . R .-101/7-80 /660 .- Whercas, I, 
R . B , L , AGGARWAL 
being the Compotont Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeloattor reforred to 
As the said Act ), have reason to bellove that the immovable 
property having a fair market value oxcoeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No, Agricultural land situated at Village Satbari, Tchsil Mch 
cauli, New Delhi (and more fully described in the 
sobedulo annoxod horoto ), has been transferred under the Regis 
tration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in tho office of tho Registering 
ofi.cc at New Delhi on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo ronson to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparont consideration thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparent considoration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said ipstrument of 
transfer with the object of : 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 dar trom the data of publication of this dotice 
la tho Omclal Gazotto or a period of 30 days from 
tho sorvice of potico oi tho rospective persons , which 
cvor period oxplres later ; 


(b ) by any other person interested in the sald Immov 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice to the Offichal Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and exprosslon used heroin as are 

defined in Chaptor XXA of the vald Act, 
shall have tho samo meaning neglven in 
that Chapter 


(a ) facilitating the roduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the wald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer : 
Qad / or 


( b ) facilitating the conccalmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purpose of the Indian Iacomo- tex Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woulth -tax 
Act , 1957 (27 of 1997 ) ; 


THE SCHEDULE 


Agricultural land area 16 bighas, K . Nos. 573 (2 -19 ), 574 /2 
(3-4 ), 574 /1 (1-11), 575 ( 5-2), 584 /1 (3- 4), with farm house, 
situated in Village Satbari, Tehsil Mehrauli, New Delhi. 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-1ax , 

Acquisition Range -I, New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269D of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, nandy - 


Date : 19 -3 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Shri Bhuley 

slo Ginna Bangali, 
Prithi, 
so Puran , 
Kartar Singh , 
s/o Nathu , 
Roop Chand 
s /o Puran 
rlo Village Jonapur , 
New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor) 


(2 ) Eicher Tractors India Lid ., 

212 , Dcon Dayal Upadhyay Marg , 
New Delhi, 


(Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

Now Delhi, the 19th March 1981 
Ref. No, I. A , C . Acq .- I/ S . R .- 10 /7-80 /696 . - Whercas, I 
R . B . L . AGGARWAL 
boing the Competont Authority vedor Soction 249B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( heroinaftor referred to 
As tho said Act ) , have reason to bolove that the immovablo 
property , having a fair market valuo excooding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Agricultural land situated at Village Jonapur, New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has beca transferred under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registoring Officer 
at Now Delhi on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property is aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transforas 
agreed to between tho partios has not boon truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a poriod of 

43 days from the date of publication of this notion 
In tho Oficial Gazotto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichover period expires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
oation of this notico in tho Oficial Gazotte . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have tho same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the raid Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfesco for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tha Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Agricultural land area 4 bighas and 16 biswas, K , No . 16 /10 , 
situated in Village Jonapur, Now Delhi. 


R , B , L , AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissicher of Incc me-tex 

Acquisition Range-), New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I heroby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
lng persona, namely : 


Date : 19 - 3 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Ballu 

S /o Shri Sattan 
rlo Village Jonapur, 
Now Delhi, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transforor) 


( 2 ) Eicher Tractors India Ltd ., 

212 , Deen Dayal Upadhyay Marg , 
Now Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX . 
ACQUISITION RANGEI, NEW DELHI 

New Delhi, the 19th March 1981 
Ref. No. I. A . C ./A09 .-1/ S. R .-III/7 -80 /686 . - Whereos I, 
R . B , L . AGGARWAL 
bcing the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act, ) , havo tason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing 

No . Agricultural land situated at Village Jonatur, New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registoring Officor at 
New Delhi on July , 1980 
for an apparent considoration wbich is less than the 
fair -market value of the aforosaid property and I have 
reasons to bellove that the fair market value of the 
property as aforesaid exocods tho apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
24 neod to botween the partics has not been truly 
of : -- - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested is the said Immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chaptor XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 

that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arling from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other aggots which have not 
been or which ought to be disclosed by tbe 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) :- - 


Agricultural land area 3 bighas and 10 biswas M . No . 16 , 
killa No . 22 min , situated in Village Jonapur, New Delhi. 


R . B , L , AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -I, New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforeauid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 19 - 3- 1981 
Scal : 
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FORM ITN 


( 1 ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


Shri Sher Singh 
s / o Jaharia & 
Mahipal 
s /o Bahadur 
r/o Villago Dera Gaon , Tehsil Mehrauli, 
New Delhi. 


( Trapsfcror) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri V , J . Shah Family Trust 

through its trustee Viren J. Shah 
c/o 226 , Bajaj Bhavan , 2nd Floor, 
Nariman Point, Bombay ; 
Jadavdovi Rajosh Trust, 
through trusteo Rajosh V . Shah 
and Jadavdevi Suketu Trust 
through Suketu V , Shah 
Clo 41, Bhulabhai Desal Road , Bombay. 


( Transforce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
mgy be mado in writiog to tho ondorioad 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 19th March , 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq.-I/S , R .- III/7 - 80 /721 , — Whereas I, 
R . B . L , RWAL 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( boroinaftor rotorred 
to as tho said Act ) , have reason to believo that tho im 
movable property, having a fair market valuo excoeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, Agricultural land situated at Village Dera Mandi, Tehsil 
Mehrauli , New Delhi 
( and more fully described in this Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

at New Delhi on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
murkot value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforc 
said exeeds the apparent consideration therefor by moro 
then fifteen per cent of such apparent considoration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bcon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of tho aforesaid porsons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetro or a period of 30 
days from tho servico of notice on the respectivo 
persons, whichovor perlod expira later; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publice 
tion of this notice in the Official Gazette. 


(a ) facilitating the reduction or cvagion of the liabillty 

of thọ transferor to pay tax under the said Act, in 
T espect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chaptor XXA of tho sald 
Act shall have the same meaning as givon 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to bo disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Incomo- tex Act, 1922 
(11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


1 /2 share in Agricultural land area 20 bighas and 2 biswas 
M , No . 43, Killa No. 3 ( 4- 5 ), 8 (4 - 5), 12 (4 -16 ), 13 (4 -5 ), 18 - 19 
(2 - 11), Village Dera Mandi, Tohsil Mehrauli, New Delhi, 


R . B , L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range -I, Now Delhi. 


Now , therefore , in purguance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the losuo of this potico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 19 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Shri Sher Singh 
slo Jaharia 
and Mahipal 
s /o Bahadur 
r /o Villago Dera Gaon , 
Tohsil Mehrauli, Now Dolhi. 

(Transforor ) 
Shri V . J. Shah Family Trust, 
through its Trustoc Viren J, Shah 
clo 226 , Bajaj Bhavan , 2nd floor, Nariman Point, 
Bombay . 
Jadavdevi Rajesh Trust, 
through trustec Rajesh V . Shah and 
Jadavdevi Sukotu Trust , 
through Suketu V . Shah 
c /o 41, Bhulabhai Desai Road , 
Bombay. 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 19th March , 1981 
Ref. No . I. A . C ./Acq .- I/S . R .- III/7 -80 /720 . — Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tex Act, 1961 (43 of 1961) (herolnafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to beliove that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No, Agri. land situated at vill. Dera Mandi, Tehsil Mehrauli, 
N , Delhi 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Reglstration Act 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at New Delhi on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notico on the respoctivo 
persons, whichever period expiros lator; 


(b ) by my other person interested in the sald immov 

ablo property within 43 days from tho dato of tho 
publication of this notico in the Official Gazette 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as aro 

dofined in Chapter XXA of the sakl Ach, 
shall have the same incantag as given is that 
Chapter . 


(n ) facilitating the reduction or evsion of the flability 

of the truncaror to pay tax under the said Act , in 
respect of any locomo vising from the translor; 
and / or . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assots which have not been OT 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


1/2 share in Agricultural land arca 20 bighas & 2 biswas 
M . No. 43, Killa No. 3 (4 -5), 8 (4-5 ), 12 (4- 16 ), 13 (4 -5), 18 -19 
(2 - 11), Village Dera Mandi, Tehsil Mehrauli, New Delhi, 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Cornmissioner of Income- tax , 

Acquisition Range- I, New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the sold Act to the following 
persons, amely : 


Date : 19 - 3 - 1981 
Seal : 


5030 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 11, 1981 (CHAITRA 21, 1903) 


(PART 111 -- Sec . 1 


FORM ITNS 


( 1) Smt. Malachi, 

W / o Chakkamadathil Sathya vrathun , 
Saw Mill Road , 
Koorkencherry, 
Trichur . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferors) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2) M /s. Soni Harilal & Co ., 

High Road, 
Trichur . 


( Transferoo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , ERNAKULAM 


Ernakulam , the 13th March , 1981 


Objections, if any , to the acquisftion of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a perled 

of 45 days from the date of publication of its 
notice in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo per 
sons, wblahovor perlod expluce later; 


Ref. No, L . C . 492 /80 -81 . — Whoreas, I, V . MOHANLAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the vald Act ) , have reason to bellovo that tho Immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
| as per schedule situated at Trichur 
(and more fully described in the Schedule annexod hereto ), 
has beon transferred under tho Rogistration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Trichur on 11th July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesald property and I havo roason to 
bellovo that the falr markot value of the property as aforesaid 
oxcocds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person intorested in the said immov 

uble property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Oficial Gazette : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herclo u an 

dotard to Chapter XXA of the fald Art, 
shall have the samo mountag u pre lo 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transforor to pay tax under the mid Act, in 
raspoct of may locoma erialng from tho truder ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoc for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ), or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1987 (27 of 1957 ) ; 


1/2 right over 1943 /4 conius of land with a building in Sy. No, 
1166 /4 of Trichur Village, 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range, Ernakulam . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for the acquistion of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
lor periode, damely : 


Date : 13th March, 1981. 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Kalladatharaparambilirikkum Kovaparambil 

K . A . Abdulkhader , 
Ernakulam 

( Trans cror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri T . Sudhakuran , 

Anand Hardwaros , 
Cloth Bazar Road , 
Cochin - 11. 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE, ERNAKULAM 

Ernakulam , the 16th March , 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


the said Act 1961 ( 43 of 196704r Section 26 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
which period cxpires later . 


Ref. No . L . C . 493/80 -81. - Whereas , I, V . MOHANLAL 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs . 25,000 / - and bearlog . 

Sy . No. as per schedule situated at Ernakulam 
( and more fully described , in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 

Ernakulam on 7th July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefore by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the conglderation for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of. 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expression used herein 16 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the meaning as given 
in the Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other agsets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


1 - 800 cents of land with a part of the godown and compound 
wall, 


V . MOHANLAL 

Competett Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incoms-tax , 

Acquisition Range, Ernakulam 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquision of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
28 - 16GI/81 


Date : 16th March , 1981 
Seal : 
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- 


- 


- 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 of 1961 ) 


( 1) Shri K . A . Abdulkhader, 

Kalladatharaparambilirikkuin Koovipurumbil Voelu , 
Ernakulam . 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Littha S . Das, 

Anand Hardwares, 
Cloth Bazar Road , 
Cochin - 11. 

( Transforge ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, ERNAKULAM 

Ernakulam , the 16th March 1981 , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on tho respective persona , which 
ever period cxpires later ; 


Ref. L . C . 494 /80 -81. – Whereas 1, V . MOHANLAL 
being the Competent Authority under goction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 

Sy . No. as per schedule situated at Ernakulam 
and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Ernakulam on 7th July , 1980 
(or an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of pub 
lication of this notice to the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used helelo as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
l espect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been I 
which ought to be disclosed by the trupsferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


6 . 1 cents of land with a godown in Sy . No. 792 /3 of Erna 
kulam Village 


V . MOHANLAL , 

Competent Authority 
inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Erlukaanna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub 
yection ( 1 ) of Şection 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 16 - 3- 1981 
Scal : 


PART III -- SBC . 1 ) 

THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 11, 1981 ( CHAITRA 21, 1903) 5033 
PORM ITNS 

( 1) Shri K . A . Abdulkhador, 

Kalladatharaparambilirikkum Koovaparambil, 
Ernakulam 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

(2 ) Shri T . Rajcevan , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Anand Hardwares, 

Cloth Bazar Road , 
GOVERNMENT OF INDIA 

Cochin - 11. 

( Transferoo) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
mily be made in writing to the undersigued : 


ACQUISITION RANGE, ERNAKULAM 


Ernakulam , the 16th March 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notio . 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
thç service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later , 


(b ) by any other person interested in the said immoy. 

able property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Rof. L . C . 495 /80 -81. — Whereas I, V. MOHANLAL 
being the Compotent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to beliove that the immov 
able property , having a far market valuc exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
Sy. No , as per schedule situated at Ernakulam 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908) in the Office of the Registering Officer at 
Ernakulam on 7th July , 1980 
foi un apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
its aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparcnt consideration 
and that tho consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The torms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same mcaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transforor to pay tax undor the said Act, in 
rospoct of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoulmont of any income or any 

moneys or other anects which have not been or 
which oupht to be dlaclosed by the transforço for 
tbo purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tux 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) 


1 .800 cents of land with the godown and Compound Wall 
in Sy . No . 792 /3 of Ernakulam Village, 


V . MOHANLAL , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ernakuladı 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proccoding for acquisition of the afore 
said proporty by the inuo of this notice under sub -section ( 1 ) 
of Soction 269D of the said Act, to the following persons , 
almoly 


Date : 16 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Radhamma, 

W /d Sri Sivaraman Nair , 
Naduviledathu Voottil , 
Irumpanan . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri P . Thomas, 

S /o Shri Philiposo Medayil Puthenpurayil, 
Neduman Muri. 

( Transferoe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE , ERNAKULAM 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later. 


Sy.Hoogte versch bearing Nor . 


Ref. L . C . 497 /80 -81. — Whereas, I, V . MOHANLAL 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have rerson to believe that the immov 
able property having a fair market valuo excooding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Sy. No, as per schodule situated at Poonithura 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 

Tripunithura on 29th July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Nfteen per cent of such apparent consideration and that the 
considersion for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said Immo 

vable property, within 45 days from the date of 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used heroin as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have tho samo meaning as given 
in that Chapter . 


( 2 ) faciliting the roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, is 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have beon or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the gaid Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


14 cents of land in Sy. No. 959/3 of Poonithura Villago vido 
document No. 2842 /80 dalod 29 -7 - 1980 . 


V . MOHANLAL , 

Compotont Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Rango , Ernakulam . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 3 -1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


(1) Smt. Radhamma, 

Wo Sivaraman Nair, 
Naduviladathu Veottil , 
Irumpanam . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(Transferor ) 


(2 ) Smt. Rosamma Jacob , 

Do Shri Scariah , 
Charuvilc Molethil House , 
Parakootumuri 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfaroo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE ERNAKULAM 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the underlmod :-- 


Ernakulanı , the 16th March , 1981 


(a ) by any of he aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respoctive persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. L . C . 496 /80 -81. — Whereas I, V . MOHANLAL, 
bolng the Competent Authority ander Section 
269B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing at 

Sy . No . as per schedule situated at Poonithura 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the Office of the Registering Officor at 

Tripunithura on 28th July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforcsaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteco per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
tho parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the some meaning as 
given in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax indor the vald Act, in 
rospect of any Incomo arising from the trador, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealmont of any incomo or any 

money . or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco by 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho kald Act , or the Wealth - tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


10 cents of land in Sy. No. 959 /3 of Poonithura Village vide 
document No. 2833 /80 dated 28 - 7- 1980 . 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range, Ernakulam 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under Pub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , Daniely : 


Dalç : 16 - 3- 1981 
Seal : 
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I 


FORM I. T . N .S . 


( 1) 1 . Smt. Rosamma, 

2 . Shri Thomas , 

S /o Josoph , 

32 , 249, Asramom Ward , 
Alleppey 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferors) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) 1, Shri K . P , Harilal, 
2 . Smt. Suvarna Harihal, 

Kclamangalam , 
South Aryad, Alleppuy. 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of notice on 
the respective persons, whichever period expired 
later ; 


ACQUISITION RANGE, ERNAKULAM 

Ernakulanı, the 19th March 1981 
Rof . L . C . 498 /80 -81. — Whereas, I, V . MOHANLAL 
being the Competent Authority under Sec 
tion 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (here 
Inafter referred to as the said Act ) , have reason to bellove 
that the immovable property having a fair market value 
cxceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Sy. No. as per schedule situated at Aleppey 
(and moro fully described in the schedulç annexed hereto ) has 
boon transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) 
in the office of tho Registering Officer 

at Alleppey on 15 -7 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market, value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apperent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interosted in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXĄ of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liabilty 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
In respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


23 cents of land with a building as per schedule attached to 
Doc. No. 2504 / 80 . 


( 0 ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aggets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Ippopotu Act , in 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Ernakulam 


Now , thercfore, in rursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedlogs for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely ; 


Date : 19 - 3 - 1981 
Seal 
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(1) Smt. Ram Rakshi Debi 


FORM ITNS 


of Hatton Road P . O . & P . S . Asansol, 
Durdwan . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2) Shri Chittaranjan Banerjec, 

Hatton Road , P . O . & P . S . Asansol, 
Burdwan , 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferce) 


Objections, if any , to tbe acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(f ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE-IV , CALCUTTA 

Calcuita - 16 , tho 28th February 1981 
Ref, Ac.- 102 /R -IV /Cal./80 -81. — Whereas, I K , SINHA 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a falr market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. R , S, N , 7306 , 731 situated at M , N . Shah Road , Asansol 
Burdwan 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Asansol on 25 -9 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesald property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property AS 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used hercio as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game mcanlo , as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfor : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


All that piece and parcel of land measuring 2 K , 1 Ch , & 
16 sq ft with building situated at M . N . Shah Road , P . S. 
Asansol, District Burdwan , more particularly described as per 
Deed No, 4936 of 1980 . 


K , SINHA 

Competent Authority 
Inspccting Assistant Commissioner of Inconic -tax , 

Acquisition Range -IV , Calcutta - 16 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing rorong, namely : 


Date : 28 - 2 - 1981 
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(1) Shri Anil Kumar Mitra 


FORM ITNS- - - - - 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(Transferor) 


(2 ) Shri Mank Lal Dey 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the roapoctivo ponons, 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, CALCUTTA 

Calcutta , the 18th March 1981 
Ref. No. T. R .-338 /80-81 /Acq .- R . -I/ S1 , No. 570 - Whereas, 
I, I. V . S . JUNEJA 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 

Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( herolnafter referred to 
as the said Act ) , have toason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No . 68 situated at Serpentine Lane , Calcuttu 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
har been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Calcutta on 2- 7- 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
filftoon per cent of such apparent consideration and that the 
cousideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with thọ object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 19.57 
( 27 of 1957 ) ; 


Land moasuring 3 cottahs 6 chlttacks 20 sq. ft. with T . C . 
und C . J. roof shed brick building situated at 68 Serpentino 
Lane, Calcutta , registered vide Docd No. 1-3912 dt. 2 -7 -80 in the 
office of Registrar of Assuranco , Calcutta . 


J. V. S . JUNEJA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc -I, Calcutta , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Inltiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 18 -3 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) Snt. A . H , S. R . Rukinani Ammal, 

Wo A , H , S , Ramusamy Iyer, 
Dr. No , 47, Chairm ın Muthuramier Road , 
Madurai. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri A . R . Rathinain , 

S /o Late H , S , Ramusamy Iyer , 
No. 214 , Kamarajar Salai, 
Madurai, 

( Transferee) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigaod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, MADRAS 

Madras-600006 , the 16th March 1981 
Ref. No. 15/ July/80. — Wheroas, I, R , RAVICHANDRAN 
being the Competent Authorlty under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 46 -A (T , S. 2587/B -1 & 2587 /B -2 situated at Chairman 
Muthuramier Road , Madurai 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Joint Sub -Registrar-hi, Madurai on 15 -7 - 1980 (House -Docu . 
ment No. 3562/80 ). 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


(b ) by any other porson interested in the said im 

movable property , within 45 days from the date 
of publication of this notice in the Official 
Gazette 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assols which bave not beep or 
which ought to be disclosed by the transferco fot 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wculth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Lind & building (at Dr , No. 46 - A , Chairman Muthuramier 
Road , Madural- -Document No. 3562/80 ). 


R , RAVICHANDRAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax, 

Acquisition Range-), Madras, 


Now , therefore , in pursuunce of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of section 269D of the said Act , to the fol 
lowing persons, namely : 

29 - 16 G1/81 


Date : 16 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) Smt. Subhadra Bai Baldas 

Krishna Das T . Darbar , 
Dr, Abil Kumar K , Darbar , 
Hema Mahendra Shah and 
Anuradha D , Jhaveri, 
No. 1, Nowroji Road , 
Madras-31 . 


( Transforor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Mr. Rajkumar Maheshwari, 

No. 58 , Narayana Mudali Street, 
Madras. 


( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, MADRAS 

Madras-600006 , the 16th March 1981 
Ref. No. 37/July /80 , - Whereas, I R . RAVICHANDRAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter roforted to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a falr market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No . 33 (Old No. 85 /80 ), situated at Narayana Mudali Street, 
Madras 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
S . R . O ., Sowcarpet, Madras (Document No. 437/1980 ) 
(House and ground) on 31-7 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
mørket valuo of the aforesaid property and I have rcason to 
beliove that the fair market value of the property as afore 
said excceds the apparent conslderation therefor by more 
than ifteen por cont of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between tho 
partios has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a poriod of 30 days from 
the sorvico of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) hy any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of publication 
of this notico in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein ng are 

defined in Chaptor XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( A ) facilitating tho roduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in re 
poct of any income arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(Houso and ground bearing Old Dr. No . 85/ 86 and New 
Dr. No . 33, Narayana Mudali Strcct, Madras - Document 
No. 437 /1980 ). 


(b ) facilitating the concealment of any inconie un 

any moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


R , RAVICHANDRAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range-I, Madras. 


Now , thorofore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persong namely : 


Date : 16 - 3- 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1691 (43 OF 1961) 


(1) E . Dharanipathi, 

D , Kumar , 
D , Kannan , 
D . Prema, 
D . Suresh , 
E , Vonkatesh , 
E , Manickam , 
E , Manivannan and 
E , Noelayathi, 
No. 2, Iyya Mudali Street, Madras-1. 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferor) 


( 2) Mrs. Manor Bai Kothari, 

No. 3, Bominulier Street, 
Madras- 1 . 


(Transferce) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS 

Madras, the 16th March , 1981 
Ref. No . 38/ July / 80Whereas , J, R . RAVICHANDRAN 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 2 (Old No. 18 ) situated at Iyya Mudali Street, Madras- 1 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

S . R , Sowcarpet (Document No . 447 /1980 ) on 31 -7 -1980 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid excceds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- - 


I have 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo porsons , 
whichever period expires later; 


ut consideme of the 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazotto . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer . 
and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall havo the same meaning as given in 
that Chaptor, 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Iacome-tax Act , 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) 


House, ground and premises at No. 2 , Iyya Mudali Street, 
Madras-1 (Old No . 18 ) . Document No . 447/1980 ). 


R . RAVICHANDRAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range-1, Madras 


Now , theroforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pergong, namely – 


Date : 16 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) Shri M , S , Ramasamy Iyer, 

S /o Muthu Venkatasubramania lyer , 
No. 147, Molmangalam Village 4th Street, 
Porlakulam Taluk, 
Madurai Dt. (Tamil Nadu) 

(Transferor) 


NOTICE 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri N . Jegannathan , 

S /o Shri K , M . Natarajan Chettiar , 
No . 220 , Naicker New Street, 
Madurai ( Tamil Nadu). 


OFFICE OF THI INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong, 
whichever period cxpircg later; 


ACQUISITION RANGE-I MADRAS 

Madras, the 16th March , 1981 
Ref. No. 53 /July/80 ,— Whereas, I, R . RAVICHANDRAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the lm 
movable property , having & fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 19 / T. S . 933, situated at Dhanappa Mudali Agraharom , 
Madurai 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

J. S .R .-I, Madurai (Document No . 3775 / 80 ) on 31-7 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuo of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market valuo of the 
property as aforesaid exceeds the apparent conslderation 
therefor by more than fifteen per cont of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the partlos has not been truly 
stated in the gald Instrument of transfer with the object 
of : 


(b ) by any other person Interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto, 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the samo meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at Dr, No. 19 / T. S . No. 933, Dhanappa 
Mudali Agraharam , Madural - Documçat Nos. 3775/80 , 


(b ) facilitating the concealnient of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act ,1957 (27 of 1957 ) ; 


R . RAVICHANDRAN 

Competent Authrity 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rangc-I, Madras 


Now , therofore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri M , S , Ramasamy Iyer, 

S /o Shri Muthu Venkatasubramania Iyer, 
No. 147, Melmangalam Village 4th Street, 
Periakulam Taluka, 
Madurai District (Tamil Nadu) 

(Transferor) 
(2 ) Shri N . Jegannathan , 

S /o Shri K , M , Natarajan Chettiar, 
No . 220 , Naicker New Street, 
Madurai ( Tamil Nadu) 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS 

Madras, the 16th March , 1981 
Ref. No. 54 / July /80 . -- Whereas, I, R . RAVICHANDRAN 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value excceding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. 19 / T .S . 933 situated at Dhanappa Mudali Agraharam , 
Madurai 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Joint Sub -Registrar -I, Madurai (Document No. 3779 /80 ) on 

31 - 7 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
maiket value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agrced to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica. 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Land and Building at Door No. 19 /T . S . No. 933, Dha 
nappa Mudali , Agraharam , Madurai - Document No. 3779/ 


80 ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


R . RAVICHANDRAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range -I, Madras 


NJW , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 3- 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) 1. V , Sundram , 

Slo Vembu Nadur , 
2 . V . S . V . Nathan , 

S / o V . Sundaram , 
3 . V . S . Manimaran , 

Slo V . Sundaram , 
No. 46 - A , Chairman Muthuramier Road , 
Madurai. 

(Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS 


(2 ) 1 . T. S . Balakrishnan, and 

2 . T . S . Rajendran , 
No. 172, East Veli Street, 
Madurai- 9 . 


( Traosferco) 


Madras, the 16th March , 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underesigned :- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Offcial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


Ref . No. 55 / July /80 . — Whercas, I, R , RAVICHANDRAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the im 
movable property having a falr market value oxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Door No. 46 -A (Plot No. 12 ), situated at Chairman Muthu 
ramicc Road , Madurai 
ut Deonar (and more fully described in the schedule annexcd 
horcto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
(16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at Bombay 
at Joint Sub -Registrar -l, Madurai (Land and Building Docu 
ment No. 3825/80 ) on 31- 7 - 1980 
for an apparent consideration which is loss than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stuted in the said instrument 
uf Wansfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

aro defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same mcaning as given 
in that Chapter . 


( a , facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any incomnc arislag from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Land and Building at Dr, No. 46 - A , Chairman Muthu 
ramler Road , Madural - Document No. 3823 /80 ). 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposos of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . RAVICHANDRAN 

Competent Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- I, Madras . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dato : 16 -3 -1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Shri S . P . Rajendran and 

Shri S . P . Mahendran , 
No. 34 , Thandavaraya Gramani Street, 
Madras -21 . 


(Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri A . Dhanam , 

Shri A . Selvi and 
Shri Rathinam , 
No. 13 , Valluvan Street, 
Old Washermenpet, 
Madras - 21 . 


(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600006 

Madras, the 16th March , 1981 
Ref. No. 60 /July/80.-— Whereas, I R . RAVICHANDRAN 
being this Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tox Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. 34 (Old No. 22 Part), situated at Thandavaraya Gramani 
Street, Madras- 21 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Koyapuram Madras (Document No . 1263/ 1980 ) on 31 - 7 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftven per cent of such apparent consideration and that the 
con: ideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later . 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer 
and / or 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act; shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


( 6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed - by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land and building at Dr. No . 34 , Thandavaraya Gramani 
Street, Madras- 21 - Document No. 1263/ 1980 ). 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


R . RAVICHANDRAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range- l , Madras 
Date : 16 - 3- 1981 
Seal i 
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FORM ITNS 


( 1) Shaz Desh Begam Shashatary , 

6 . 171h Avenue, Harrington Road , 
Madras -31 . 


(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) 1. Ashok Kumar Jain 

2 , Sumathi Prakash Jaln 
3 . Chandra Prakash Juin 
No . 88 , Narayana Mudali Street, 
Madras - 1. 


(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE -I, MADRAS 

Madras, the 16th March , 1981 
Ref. No. 73/July / 80.— Whereas , I R . RAVICHANDRAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . 7 , Umayal Road, situated at Alagappa Nagar, Madras 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred tinder the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Joint Sub-Registrar-I, Madras North (Document No. 2789 / 
1980 ) on 15 - 7 - 1980 
for an apparcnt consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the sald instrument of transfer with the object 
of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a ner ol of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on th respective persons, 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazetta 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liablity 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDUIF 


other 


986 be discloian Income-time 


House and grouod premlsos at Door No. 7, Umaya Road , 
Alagappa Nagar, Madras- - Document No. 2789/ 1980 ). 


( b ) facilitating the concealident of any income or 

any moneys or other assets which have nisl 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Income-tar 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the said Act , or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . RAVICHANDRAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition "Range-1, Madras . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
Damely : 


Date : 16 - 3- 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (63 OF 1961) 


( 1) 1. Shri M . Muniappa Nadar, 

S /o Sri Marimụthu Nadar , 
S . M . G , School Street, 

Virudhunagar . 
2 . Shri M . Subramanian , 

S / o Sri M . Muniappa Nadar, 
S . M . G . School Street, 

Virudhunagar . 
(2 ) Chokkar Poly Bags, 

Sole Proprietor R . Chokkar, 
S /o Sri Rajakkani Nadar , 
Virudhunagar . 


( Transferor) 


( Transforce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, MADRAS 

Madras , the 16th March , 1981 
Ref. No. 95/ July /80. — Whereas , I, R . RAVICHANDRAN 
being the Compotent Authority under Section 269B of 
tho Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movablo property, having a fair market valuo excooding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. T , S . No. 818/ P , situated at Virudhunagar ( Ramanatha 
puram District) 
(and morc fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Joint Sub -Registrar - II , Virudhunagar (Document No . 1748 
80 ) on 15 -7 - 1980 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice in the 
Official Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the sald immoy 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


(a ) facilitating the reduction or ovaslon of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in rospoct of any income arising from the transfer; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions Used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the sedd Act, 
shall have in tho samo moaning as given in 
that Chapter 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for the 
purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Land at T . S . No. 818 /P , Virudhunagar Town , Ramanatha 
puram District (Tamil Nadu ) - Document No. 1748 /80 ). 


Now , therefore, in pursuance of Section 269- C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforcsuid property by the issue of this ne tice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
30 – 16GI/81 


R . RAVICHANDRAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range-I, Madras . 
Dato : 16 - 3- 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) 1. Shri M . Muniappa Nadar , 

S /o Sri Marimuthu Nadar, 
S . M . G . School Street, 

Virudhunagar . 
2 . Shri M . Subramanian , 

S / o Shri M . Muniappa Nadar , 
S . M , G . School Street, 
Virudhunagar . 


GOVERNMENT OF INDJA 


( Transferor) 


(2) Shri R , Chokkar, 

Guardian of Minor Srec Raja , 
Kashim Boi Road , 
Virudhunagar. 


(Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER , OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS 

Madras, the 16th March , 1981 
Ref. No. 96 /July /80 . - Whereas, I R . RAVICHANDRAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax ," Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 

T . S , No. 818 / P and 11 / 3A , situatçd at Saleempatti, Viru 
dhunagar (Ramnad District) 
(and more fully described in the Schedule annexed hercto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Joint Sub -Registrar- II , Virudhunagar (Document No. 1749 / 
80 ) on 15 - 7 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall bave the same meaning as civen 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - rax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Lund at T . S . No. 818 / P , Saleempatti, Virudhunagar, Rama 
nathapuram District Document No. 1749 /80 ). 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


R . RAVICHANDRAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- I, Madras. 
Date : 16 - 3 - 1981 
Seal : 
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(1) Ganesan (A ) Ganapathy Chettiar, 

33C , Bharathipet, 

Chidambaram Tk . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) Shanmugham 

S /o Vasudeva Chettiar, 

Sengunthar Street, 
GOVERNMENT OF INDIA 

Mudaliarpot Commune , 
Pondicherry . 


(Transferor ) 


(Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period or 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-II , MADRAS 

Madras, the 10th March 1981 
Ref. No. 9049 . — Whøreas, I, RADHA BALAKRISHNAN 
boing the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fuir murket value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Mariamman Koil Street, Pondicherry, situated at Pondi 
cherry 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transfererd under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Pondicherry (Document 1400 /80 ) on July, 1980 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for auch transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


( b ) by any other person interested in thc sald 

immovable property , within 45 days from the 
datc of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expression uesd herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

pioncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land and building at Mariyamman Koil Street, Pondi 
cherry (Document 1400 /80 ). 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under şub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconie -tax , 

Acquisition Range -II , Madras. 
Date : 10 - 3 - 1981 
Seal : 
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PORK ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1X1) 


( 1) V . Kangeyan , 

Barani illam , 
Kamaraj Salai, 
Pillaithottam , 

Pondicherry - 11 , 
(2 ) T . A . H . Zubaidaammal, 

A . Kathi, 
D . Zcenat, 
42 , Suffren Strect, 
Pondicherry -1. 


( Transforor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


( Transferce ) 


COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE -LI, MADRAS 

Madras , the 10th March 1981 
Ref. No. 9059 -- Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
thc Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having A fair market valuo excooding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Saram Village , situated at Oulgaret Commune 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Pondicherry (Doc. 1402 /80) on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
muket value of the aforçsaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
cautcds the apparent consideration therefor by more than 
fifteçn per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immoy 

able property , within 45 days from the dato of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as glyca 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the mald Act, in 
rospect of any income arlaing from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which havonot boon or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the mid Act, or the Wonith -tax 
Act, 1937 (27 of 1997 ) : 


Land at Saram 
No . 1402 /80 ). 


Village Oulgaret Commune (Document 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Hection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax, 

Acquisition Range-II , Madras. 
Date : 10 - 3- 1981 
Seal : 
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FORM I. T. N . S. 


( 1) A . Shanmughasundaram , 

S / o Annamalai Chettiar, 
Rajagopalapuram , 
Gudalur. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) K . K . Durairaj, 

S /o R , Kannappan , 
Rajagopalapuram , 
Gudalur. 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, MADRAS 

Madras, the 10th March , 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writlog to the undersigned : 


table propers and beareatre, situate Scheduleioa 
Act, 15 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period cxpircs later ; 


Ref. No. 10915 .-- -Whereas, I, RADHA BALKRISHNAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immoy 
ablc property having a fair market valuo cxceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Thangamani Theatre , situated at Ooty Road , Gudalur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Gudalur (Document No. 991/ 80 ) on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fiftcon percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the objoct of : - - 


(b , by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning 8.8 given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
rospect of any incomo arising from tho transtor ; 
and / or 


THB SCHEDULB 


Land and building at Thangamani Thcatro Ooty Road , 
Gudalur (Document No . 991/ 80 ). 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indlan Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
(27 of 1937 ) ; 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range- II , Madras. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
coction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM I. T .N . S. -- 


( 1 ) S . Ramakrishnan & Co., 

Rajamill Road , 
Pollachi 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Manian (A ) Subramania Gounder 

C . M , Kamara ), 
C . M . Hariraj, 
98 , Mannath Lane, Trichur , Kerala 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferçe ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Madras, the 10th March , 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publications of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. 10892. — Whercus I, RADHA BALAKRISHNAN 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 88 - K - 4 Pollachi Raja Mill Road, situated at Polluc 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Pollachi (Document No. 1970 /80 ) on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have roason to believo 
that the fair market value of the property Ag aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building and machinery at 88 -K -4 , Raja Mill 
Road, Pollachi (Document No. 1970 /80 ). 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


RADHA BALAKRISHNAN 

Compotent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

· Acquisition Range- II , Madras . 


Now , therefore , in pursuancc of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) R , Shanmugham Chettiar 

S /o Nachiyappa Chettiar 
Hanumantharayan Lane , 
Coimbatore. ; 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor) 


(2 ) 


S . Lalitha, 
33 / 93, Nadar Street, 
Coimbatore . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Traosforce) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tbc service of notice on the respective persons , 
whichever period expire lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE - II, MADRAS 

Madras , the 10th March 1981 
Rof. No, 10874 . — Whercas, I, RADHA BALAKRISHNAN 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) . 
have reason to believe that the immovablo proporty , having 
a fair market value erceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No . 

25 /22, Anumanthayyan Koil situated at Lane , Coimbatore 
( and morc fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Coimbatore (Document No . 3867/80 ) on July , 1980 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to betweon the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
obiect of : 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as aro defined in Chapter XXA of 
the gold Act, shall have tho samo moaning 
is given in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any locomo arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at 25/ 22 , Hanumanthayyan Koil Lane , 
Coimbatore (Document No . 3867 /80 ). 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of tho Indian Iocomc-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealtb -tax Act, 1957 
(27 of 1957) . 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority , 
Inspectlog Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range-II , Madras. 


Now , thorefore , in pursuance of Section 269C of the gold 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (4 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons gamely : 


Date : 10 - 3 - 1981 


seal : 
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FORM ITNS 


(1) R . Shanmugham Chettiar, 

S /o Rasiappa Chettiar, 
Hanumantharayan Koil Lane, 
Coimbatore . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


(2 ) M . Ragini 

W /o N . Mani Achari, 
33 /93, Nadør Street, Coimbatore. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE- II, MADRAS 

Madras, the 10th March , 1981 
Ref . No. 10874. - Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
roferred to as tho said Act ) , havo reason to believe that the 
immovablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
25 /22 , Hanumantharayan , situated at Koil Lanc, Coimba 
tore 
(and more fully described in the Schedulo Annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Offlcer at 

Coimbatore (Document No. 3868 /80 ) on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beep truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person ititerested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and exprossion , used herein as aro 

dofinod in Chapter XXA of tho wald Act, 
sball have the same meanlog as given in that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfor: 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Land and building at 25 / 22 , Hanumantharayan Koil Lanc, 
Coimbatore (Document No. 3868/80 ) . 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range- II, Madras . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : - - 


Date : 10 - 3 - 1981 
Scal : 
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POBY INS 


(1 ) 


S . Siddivoorayyan , 
29 / 11 , Talakar Street, 
R . S . Puram , 
Coimbatore . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME . 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Rangammal 

W /o S . Arumugham , 
11/4 , Mocrikal Road , 
R . S . Puram , 
Coimbatore , 


( Transforce ) 


Objections , if any , to the acquisition of tho said proporty 
May bo mado in writing to the undersigned — 


OFFICE OF THE INSPBCTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE -II, MADRAS 

Madras, the 10th March , 1981 
Ref. No. 10869.-- Whereas , I RADHA BALAKRISHNAN 
boing the Competent Authority vodor Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinpftor referred 
to as the naid Act ) , have reason to believo that tho immov 
Ablo property having a fair markot valdo excooding 
Rs. 25 ,000 / - and boaring No. 
No. 29 /11, Talakar Street, situated at R . S . Puram , Coimbatoro 
(and more fully described in the Schedulo Aproxed hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho office of the Roglatering Officer . . 

at Coimbator (Doc. No. 3998 /80 ) on July, 1980 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reuson to 
believe that the fair market value of tho proporty as aforcald 
oxcvoda the apparent consideration thorofor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
paties has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the objoct of : 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a parlod of 

45 days from the date of publication of this nodico 
la tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectiva person , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other porson interested in the said Immov 

ablo property , within 45 day, from tho dato of the 
publication of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expresslong used heroin as 

and defined in Chapter XXA of the wald 
Act, shall have tho same moaning as Rbvod 
in that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovusion of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho mld Act, la 
respect of any incomo arising from the transfer; 
And /or 


THE SCHEDULE 


Land and building at 29 /11 , Talakar Road , R , S . Puram , 
Coimbatoro (Document No. 3798 /80 ). 


(b ) facilitating the concealment of any locomo or any 

moneys or other assets which have got bona er 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
thc purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wouth - tex Act, 
1957 ( 27 of 1957) ; 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range-II, Madras . 


Now , therefore , in purouance of scction 269C of tho old 
Act, I hereby initiatc proceedings for tho acqulalden of the 
oforovaid property by the issue of this notion woder gub 
section ( 1 ) of section 269D of the sold Act to the following 
persons , namely : 

31 - - 16GI/81 


Dato : 10 - 3- 1981 
Soal : 
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ITIIMIL 


FORM ITNSSA 


- (1) P . Subramaniam , 

Rathnasabapathy 
Thiagarajan , 
Madhivanan , 
9A /1, Saibaba Colony , 
Coimbatore . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


(2 ) Ś, Amirdham , 

1D , Pethichęttiyapuram , 
Tiruppur. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferoe) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE - I , MADRAS 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to tho undersigned : 


Madras, the 10th March " 1981 


45 days from Gazette or 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this podco 
In tho Oncial Gazette or a period of 30 day from 
the scrvice of notice on the respective persons, 
wblchever perlod expires lator ; 


perhorespective 
pe 


Ref. No. 10886 . — Whoreas, I RADHA BALAKRISHNAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believo that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
9A /1 , Chinnappa Gounder Street, situated at įKappakonan 
pudur, Saibaba Colony, Coimbatoro 
( and more fully described in tho Schedule annexed horcto ), 
has been transfererd under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Coimbatore (Document 2563/80 ) on July, 1980 
for an apparent consideration which is loss than the 
frir market value of the aforesaid property and I have reason 
to believo that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by moro than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not boon truly 
stated in the sald instrument of transfer with the object 
of : 


(b ) by any other person Interested in the 

Immovable property , within 45 days from 

date of the publication of this notice in 
: Official Gazette . 


sald 
the 
the 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

aro defined In Chapter XXA of the gald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, la 
respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at 9A /1, Saibaba Colony, Coimbatore 
(Document No. 2563 /80 ). 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforeo for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango - II , Madras . 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesałd property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the saint Act, to the following 
persons , namely : 


Dato : 10 -3 -1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) K , Lakshmi 

S /o P . Narayanan 
16 /33 , Lingappa Chotty Street., 
Colmbatore . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(Transfcror) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) Malli Chetty, 

Venkataraman , 
Subramanian , 
16 /56 , Sukravarpet Stroet., 
Coimbatoro . 


( Transferee ) 


OPHICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE -II, MADRAS 


Madras, the 10th March, 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No. 10867 . — Whereas , I RADHA BALAKRISHNAN 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horelnaftor reforred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 16 /33, Lingappa Chetiy Street., situated at Coimbatore, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Coimbatore (Document No . 3681 /80 ) on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcsaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person Interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used berein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arielng from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at 16 / 33, Lingappa Chetty Street., Coim 
batoro Document No. 3681 /81). 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the gate Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


RADHA BALAKRISHNAN 

Compctent Authority , 
Inspocting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range-Il, Madras . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisſtion of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namoly : 


Date : 10 - 3 - 1981 
Sual : 
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FORM ITNS 


(1) 


Dr. P . A . Johnson , 
Mrs. Elizaboth Johnson , 
Dit Pasant, 
T. C . No. 11/1910 , Nanthancode , 
Charachira , 
Trivandrum District, Kerala . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(Transforor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) S. Sentbllkumar , 

Mrs. S . Loolavathi, 
91 , Alagosan Road , 
Coimbatoro . 


( Transforee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS 


Madras-600006 , the 10th March 1981 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ref. No. 10896 . - Wheroas, I RADHA BALAKRISHNAN , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , hereinafter reforred to 
as the gald Act ) , have reason to believe that tho immovablo 
proporty , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 178 , situated at Valiyavoodu , Ooty 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), has 
been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 
in tho office of the Rogistering Officer 
at Ooty (Document No. 1046 /80 ) on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesald property, and I have reason 
to believe that tho fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
botween the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with tho object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
In the Official Gozotto or a perlod of 30 days 
from the servico of notico on tho respoctive persons, 
whichovor pertod expires later. 


(b ) by any other person interested in the sald immova 

ablo property within 45 days from the data of the 
publication of this notico in tho Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - Tho torms and oxprogions used heroin 08 

Aro dofined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as glven 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of tho Ilability 

of the transfer to pay tax under the sald Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at 178 , Valiyaveedu Ooty (Document 
No. 1046 /80 ) . 


(b ) facilitating the concoalment of any income or . 

any moneys or other assets which havo Dot been or 
which ought to be disclosed by the transfer o for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority, 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Rango- II, Madras. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 3 -1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


(1 ) Vasudeva [yer , 

Subramanian , 
Mahalingam Sundararaman , 
9 , Cross Street, Ilod , 
Arunachalam Chettiar Street, 

Sekkalai, Karaikudi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


(Transforor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) L . Gnanambal Achi, 

W /o Lakshmanaa Chettiar, 
Shanmughanathapuram , 
Devakottai Taluka, 
Rainnad District. 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE - II , MADRAS 

Madras -600006 , the 10th March 1981 
Ref . No. 9057 . — Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax, Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
no tho said Act ) , have reason to bclicve that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 5 to 9, Second Lane , situated at Arunachalam Chettiar 

Street , Sekkalai, Karaikudi- 2 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Karaikudi (Doc . No. 720 /80 ) on July , 1980 
for an apparçat consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesaid 
cxveeds the apparent consideration therefor by more than 
Aſteen per cent of such apparent consideration and that the 
cungidoration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons. 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immoy . 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressiong used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same moaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land and building 5 to 9, Second Lano , Arunachalam 
Chettiar Street , Sokkalai , Karaikudi-2 . (Document No. 720 / 
80 ) . 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range- II , Madras . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the isşue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing porxong, namely : 


Date : 10 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM I. T.N . S . 


(1 ) Yogambal 

W /O P . S . Subramaniam , 
9, North Hozur Road , 
Coimbatore . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(Transferor ) 


(2 ) D . Radhakrishnan 

R . Ambika, 
16 , Thukkampalayam Street, 
Kumbakonan . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforce) 


Objections, if any , to the acquisition of the mid property 
may be made in writing to the undersignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE- II, MADRAS 

Madras , the 10th March , 1981 
Ref. No. 9048. — Whercas, I, RADHA BALAKRISHNAN 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, havion a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 15A , 153 , 15C ,Madathu Street, situated at Kumbakonam 
( and moro fully described in the Scheduled anncted 
thereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Kumbakonam (Document No. 1234 / 80 ) on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the proporty AS 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor as 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer an agreed to 
botween the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of tho aforoaald persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respoctivo person , 
whichover period expires later : 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
official Gazette . 


said 
the 
the 


EXPLANATION : — Tho torms and expression used therein . us 

are defined in Chaptor XXA of tho mld Act, 
shall havo tho samo mouning us given in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the llability 

of tho trangfçror to pay tax under the mid Act, 
in respect of any income arising from the 
transfor ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) tacllltatlag the concealment of any incomo or may 

moneys or the assets which have not boon or which 
ought to be disclosed by the transferro for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Woalth - tax 
Act . 1957 (27 of 1957 ) : 


Land and building at 15A , 153, 15C , Madathu Streot, Kum 
bakonam (Document No . 1234 /80 ). 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range II, Madras 


Now , thereforo , in pursuanco of Soction 269C of the said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloroquid property by tho lovuo of this notice undor sub -sec 
tlon ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
ponom , namely ; - - 


Dato : 10 - 3 - 1981 
Scal : 
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mit 


PORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


( 1 ) V . R . Porumal, 

V . R . Thangaraj, 
V . R . Rathinam , 
A . Thiruvengadam , 

V . Rajangam , 
A . Thiruvengadam , 
A . Ramaswamy, 
A Thangaraj, 
Jayaprakash , 
Rajendran, 
Narayanan , 

Rangan , 
7, Nethaji Road , Vasudevapuram , 

Srirangam , Trichy. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor ) 


(2) Sri Krishna Rice Mill , 

Melkavalkara Street, 
Manachanallur. 
Trichy District. 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

ŞIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- 11, MADRAS 

Madras , the 10th March 1981 
Ref. No. 9052. - Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN 
boleg tho Compotont Authority under Section 269B of tho 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property baving a fair market valuo excooding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No. Manachanallur Natham , situated at Manachanallur Natham 
(and moro fully describod in the Schodulo 
annorod hardto ), has boon transferred under tho Rogistration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officor at 
Srirangam (Document No . 1632 /80) on March , 1980 
for an apparent consideration which is lose than the fair 
market valuo of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrced to between tho 
parties has not boon truly stated in tho wald instrumento 
transfer with the object of : 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforcuald portons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ovor period expiros later; 


(b ) by any other person Interested in tho muld mmov 

ablo property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oncial Gazotto . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act in 
raspoct of any incomo arising from the transfor , 
and for 


EXPLANATION :-- The terms and exprcasions ned herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall havo tho samo meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assots which have not 
been or which ougbt to be disclosed by the 
transferce for the purpose of the Indian Incomo-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) , or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Land and building at Manachanallur, Natham , (Document 
No . 1632 /80 ). 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Isque of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followin 
persona , pamoly : 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - II, Madras . 
Dato : 10 - 3- 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) Doraiswamy Nadar, 

Chinnaswamy Nadar, 
Rathinasamy Nadar, 
0 / 33 , 34 , 35 , Jceva Nagar, 
Trichy - 8 . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) M . Palani Andi Pillai M . Periaswamy, 

1, Nallavandu Naidu Lane 
Thuraiyur. 


( Transferoo ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS 

Madras, tho 10th March 1981 
Ref. No. 9118. — Whereas, J, RADHA BALAKRISHNAN 
being the Competent Authority undçr Section 269B of the 
Incomo-tax , Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
proporty, having a fair market valuo excooding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 

No. 78 , Madurai Road , Trichy, situated at Trichy 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has boen transferred upder the Registration Act, 1908 ( 16 of 
19 (18 ) in the office of the Registering Officer 
at Trichy (Document No. 1969 /80 ) on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxccods the apparent consideration therefor by more than 
fifteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto 


EXPLANATION 


The terms and expressions used heroin an 
are defined in Chapter XXA of the said 

Act shall have tho same meaning as given 
Ir that Chapter , 


( a ) facilitatlog the roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incorno -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land and building at 78 , Madurai Road , Trichy (Docu 
ment No. 1969 /80 ). 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competont Authorlty 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- 11 , Madrs. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
Ing persons, namely : 


Date : 10 - 3 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


(1) The Mahalakshmi Textile Mills Ltd ., 

5 , Vallabhai Road , 
Chokkikulam , 
Madurai- 2 . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Ferdous Estates (P ) Ltd., 

27 , Luz Avenue, 
Madras- 4 . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( Transferee ) 


Objections, if any to the acquistion of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires lacer ; 


ACQUISITION RANGE -II, MADRAS 

Madras, the 10th March 1981 
Ref. No: 15601. -- Whereas I, RADHA BALAKRISHNAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. 26 , Santhome High Road , situated at Madras-4 , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mylapore (Document 1381 /80 ) on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


amorena than 


EXPLANATION : - - The terms and expression used herein as 

are defiend in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reducnon or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at 26 , Santhome High Road , Madras-4 
(Document No. 1381/80 ). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee to 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range-II , Madras 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
nersons , namely : 
32 - 16G1/81 


Date : 10-3-1981 
Seal : 
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FORM ITNS - 


- 


( i) The Mahalakshmi Textile Mills Ltd . 

5, Vallabhai Road , 
Chockikulam , 
Madurai-2 . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor) 


(2) Mohammed Hancefa, 

Ayyampettai, 
Tanjore . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforco ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Officlal Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 
ACQUISITION RANGE - II , MADRAS 

Madras, the 10th March 1981 
Ref . No . 15601. — Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax , Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . 27 , Santhome High Road , situated at Madras -4 
(and more fully described in the Schedule annoxed 
horoto ), has boon transferred under tho Rogistration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Rogistering Officer 
at Mylapore (Doc. 1382 /80 ) on July, 1980 
for on apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifton por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act shall havo the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from thọ transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land and building at 27 , Santhomo High Road , Madras -4 , 
(Document No, 1382/80 ). 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acqulsltion Range- II , Madras. 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
Ing persons, namely : 


Date : 10-3-1981 
Scal : 
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SES 


FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) M /6: Hyderabad Builders , 

5 -9 -59, Bashirbagh , 
Hyderabad 
Represented by Sri Ohlasuddin Babukhan 

S / o Late A , K . Babukhan , 
" Nishat Manzil” , 
6 -3- 1111 Somajiguda , 
Hyderabad . 

( Transferor) 
(2 ) Dr. (Mrs .) Ismathi Siddiqui, 

5- 7 -368 , Agapura , 
Hyderabad . 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 3rd March 1981 


Objections, if any , to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later; 


Ref. No. R . A . C . 473/80 -81. - Whereas, 1, S . GOVINDA 
RAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeloafter referred to 
As the sald Act ) , havo reason to believe that the immoy 
ablo property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Flat No. 403/4th Floor situated at Deccan Towers, Bashir 
bag, Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas boon transforrod undor the Reglatration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I lave reason to believo that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therofor by more than fifteen per cent of such apparent con 
Bldoration and that the consideration for such transfer as 
agreed to betwocn the parties has not been truly statod lo 
the said instrument of transfer with the objact of : 


(b ) by any other person intorosted in the vald Immovablo 

property within 45 days from the dato of the pub 
lication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION 


The terms and expressions used berein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
roupoct of any incomo arising from the transfor , 

dor 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957) ; 


Flat No. 403 in 4th Floor in the Minor Apartments in pre 
miscs No. 5- 9 - 59, Bashirbagh , Hyderabad (known as DECCAN 
TOWERS) with built up area of 1020 sq . ft. registered with Sub 
Registrar, Hyderabad vide Document No. 7896 /80 . 


Now thoroforo , in punuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act to the following 
persons , namely :-- 


S . GOVINDARAJAN 

. Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Rangc, Hyderabad . 
Date : 3 - 3 - 1981 
Scal : 


5066 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 11, 1981 ( CHAITRA 21, 1903) 


(PART III — Sec . 


PORN ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1X1 ( 43 OF 1M1) 


(1) M / . Hyderabad Builder , 

5 - 9- 59, Bashirbagh , 
Hyderabad . 
Ropresented by Shri Ghiusuddin Babukhan , 
S /o Lato A . K . Babukhaa, 
" Nishat Manzil" , 
6 - 3- 1111 , Somajiguda , 
Hyderabad . 

( Transforor) 
(2) Dr. Jayaprakash Kolli, 

11 -2 - 553, Sultana Nawaz Jung Devdi, 
Old Agapura , 
Hyderabad. 

( Transfers 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objoctions , if any, to tho acquisition of tho said property 
may bo nado in writing to tho underrigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE - HYDERABAD 

Hyderabad, the 3rd March , 1981 
Ref. No. R . A . C .- 474 /80 -81. — Whorea , I, S . GOVIN 
DARAJAN 
being the Competont Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (horolonfter referred 
to as the said Act ) , have reason to bellove that the immov . 
able property , having a fair market value exceeding Rs . 
25 -000 / - and bearing No. 
No. Flat No 4th Floor situated at Doccer Towers , Bashir 
bagh , Hyderabad 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has boco transferred under the Registration Act, 1908 
(16 of 1908 ) in the office of the Registration Officer 
at Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proporty, and I havo reason to 
bollovo that the fair market value of tho property w formid 
cxcmds tho apparent considonation thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
copulderation for such transfer as agreed to botwcon the 
parties has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho sorvice of notice on the respectivo persons, 
whichovor period oxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo proporty , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto , 


EXPLANATION : -- Tho torms and expressions used horoin us 

aro dofined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning as given in that 
Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or avasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act , in 
respoct of any income arlolog from the hosfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo of any 

monoyr or other area whicha buvo not born or 
which ought to be disclovod by the trenedord for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat No. 3 in 4th Floor in the Minar Apartments in 
promises No . 5 -9 - 59 , Bashirbagh , Hyderabad (knows as Deccan 
Towers) with built up area of 1020 sy , ft ., rogistered with Sub 
Registrar, Hyderabad vide Document No. 7897 /80 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby Initiato proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Hyderabad 
Date : 3- 3-1 981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1) M / . Hyderabad Builder , 

5 - 9 - 59 , Bashirbagh , 
Hyderabad 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan 
S / o Late A , K . Babukhan , 
" Nisbat Manzil” , 
6 -3 - 1111, Somajiguda , 
Hyderabad. 

( Transferor) 
(2) Mohd . Rashoeduddin Queroshi, 

H . No. 22- 1- 579 , Noor Khan Bazaar, 
Hyderabad . 

( Transforec) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THB INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Offlcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March , 1981 
Rof. No. R . A . C . 475/80 -81. — Whereas , I, S. GOVIN 
DARAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tex Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the 
Immovable property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Flat No. 604 /6th Floor, situated at Deccan Towers, Bashir 
bagh , Hyderabad . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho office of the registering officer at 
at Hyderabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property, and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
u19 aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 days from tho dato of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facUitating the reduction of evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax , 1922 
( 11 of 1922 ) or the gald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No . 604 in 6th Floor in the Minor/Mogul Apartments in 
premisos No. 5- 9-59 , Bashirabagh , Hyderabad (knows as Doccan 
Towors) with built up aroa of 1020 q. ft., registered with Sub 
Registrar, Hyderabad vido Document No. 7898 /80 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuç of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely :-- 


S. GOVINDARAJAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commlssioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hydorabad . 
Date : 3- 3 - 1981 
Sael : 


5068 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 11 , 1981 (CHAITRA 21, 1903) 


(PART III — Seo . 1 


FORM IINS. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(1) M /s. Hyderabad Bulldor , 

5 - 9 -59, Bashirbagh , 
Hyderabad. 
Reprosented by Shri Ghlasuddin Babukhan , 
S /o Ghiasuddin Babukhan 
slo Late A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil” , 
6 - 3- 1111 Somajlguda , 
Hyderabad. 

( Transferor 
(2 ) Mohd. Wahocdullah , 

23 - 1 -291, Kotla Alirah , 
Hyderabad. 

( Trans feroo ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , tho 3rd March , 1981 
Rof. No. R . A . C ./476 /80 -81. — Wheroas, I, S . GOVINDA 
RAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to beliovo that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Flat No. 606 /6th Floor situated at Deccan Towers , Bashir 
bagh , Hyderabad 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hydorabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceed the apparent consideration therofor by moro than lif 
teca per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
paties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
potico in the Oficial Gazotto or a poriod of 
30 days from the service of notice on the rar 
pective persons, whichever period expires later. 


(b ) by any other person interestod in the said 

Immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chaptor XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning ay given to that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the labülty 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any incomo arising from tho transtor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

money or other esgots which have not beca OT 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Flat No. 606 in 6th Floor in the Minar Apart ments in pro 
mises No. 5-9 -59, Bashirbagh , Hyderabad (know as Deccan 
Towers ) with built up area of 1020 sq. ft. registered with Sub - 
Registrar, Hydorabad vide Document No. 7899/80 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
persons, namely : 


S . GOVINDARAJAN 

Compotent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range , Hyderabad. 
Date : 3 - 3- 3981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) M /s . Hyderabad Builders , 

5 - 9- 59, Bashirbagh , 
Hyderabad . 
Ropresented by Shri Ghiaguddin Babukhan 
S /o Late A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil" 
6 - 3 - 1111 Somajiguda , 
Hyderabad 

( Transferor) 
(2 ) Smt. Rehna Begum , 

G . P . A ., Sri Mirza Aban Baig , 
H . No . 17 - 9- 137 , Kurmaguda, 
Hyderabad 

(Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be mado in writing to tho undertlood : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 
Ref . No. R . A . C ./477 /80 -81. - Whereas, I. S . GOVIN 
DARAJAN , 
boing the Competent Authority under Soction 
269B of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) . 
have reason to believe that the immovable property , 
having a falr market valuo oxceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
Flat No . 607/6th Floor , ituated at Doccan Towers, Bashirbagh 
Hydçrabad 
(and more fully described in the Schedulo annexed here 
to ), hu been transforrod under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 

Hyderabad on July, 1980 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property, and I have reason to believe that the faſt market 
Value of tho property as aforouid excocds the apparent 
ronalderation therefor by more than fifteen per cont of 
much apparent consideration and that the copolderation for 
kuch transfor as agreed to between the partic, has not boen 
truly stated in the vid instrument of transfer with the objact 


( A ) by any of the aforesald porrons within + parlod of 

43 days from the date of publication of this notlao 
In the Official Gazetto or a period of 30 days trum 
tho Arvico of notice on tho respective porron , 
whichover period expirar later; 


(b ) by any other person interested in tho uld immovablo 

property , within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : — The terms and expression , udod heroin n 

aro dofinod in Chapter XXA of tho sald Aot, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(* ) facilitating the roduction or evusion of the liability 

of the transforor to pay tu mder the wald Act, 
in rcapoct of any incomo arising from the transfer ; 
und / a 


THE SCHEDULE 


Flat No . 607 6th Floor in the Minar Apartments in pre . 
smises No. 5-9 - 59, Bashirbagh , Hyderabad (knows as Deccan 
Towers ) with built up area of 1020 sq. ft . registered with Sub 
Registrar, Hyderabad vido Document No. 7900 /80 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have aot boon or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the wild Act, or the Wealth - tax Act , 
1937 ( 27 of 1937 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Compotent Authority 
Iospecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acqui ition Range, Hyderabad 


Now , therefore, in purtance of Section 2690 of the sald 
Act , I horoby inltato proccodlage for the acqulsition of the 
aforcuaid property by the issue of this notico under sub 
toction ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
ing periods, namely :--- 


Daty : 3 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1) M /s. Hyderabad Builders, 

3 -9 -59 , Bashirbagh, 
Hyderabad . 
Represented by Shri Ghiaguddin Babukhan 
S /o Lato A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil” , 
6 - 3 -1111 Somajiguda, 
Hyderabad . 

(Transferor ) 
(2 ) Shri Eqbal Shama, H . No. 21-4 - 199, Hussainlalam , 
Hyderabad. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to ino acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 
Ref. No. R . A . C ./478 /80 -81. Whereas, I, S . GOVIN _ 
DARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a falr market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Flat No. 608 /6th Floor situated at Doccan Tower , Bashir 
hagh , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hydorabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparcnt consideration and bat 
the consideration for such transfer AS agreed to between the 
partics has not been truly stated in the sald instrument of 
trangfor with the object of 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazotto or a poriod of 30 days from 
thọ service of notico on tho respective persona, 
whichever period explres fator ; 


(b ) by any other person , interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of thin potlo , la tho Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hereln as aro 

defined in Chapter XXA of tho wald Act , 
shall have the same moaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respoct of any incomo arlslag from the transfor ; 
40d / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or tho Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


Flat No : 608 in 6th Floor in the Minar / Apartments 
in premises No. 5 -9 - 59 , Bashirbagh , Hyderabad (known as 
DECCAN TOWERS ) with built up area of 1020 sq . ft. 
registered with Sub -Registrar, Hyderabad vide Document 
No: 7901 / 80 . 


S . GOVINDARAJAN . 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissionor of Income-tax, 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , thereforo, in punuanco of Soction 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section (1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persona, pamely : 


Date : 3 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(1) M /s. Hyderabad Builders, 

5 -9 -59, Ba hirbagh , 
Hyderabad . 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan 
S /o Late A . K . Babukhan , 
“ Nishat Manzil ” , 
6 - 3 - 1111 Somajiguda, 
Hyderabad . 

( Transferor) 
(2) Smt. V . Padmaja Reddy, 

4 - 1- 211 , Eden Bagh , 
King Koti Road , 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 
Hyderabad , the 3rd March 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No. R . A . C ./479 /80 -81. - Whereas , L. S . GOVINDA 
RAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing : 
No. Flat No . 17th Floor situated at Deccan Towers, Bashir 
bagh , Hyderabad and 
more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been 
transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in 
the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No. in 7th Floor in the Minar Apartments in pre 
mises No . 5 -9 -59 , Bashirbagh , Hyderabad (knows as Deccan 
Towers ) with built up area of 1020 sq . ft. registered with Sub 
Registrar, Hyderabad vide Document No . 7902 /80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
33 — 16 GI/ 81 


Date : 3 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 


(1) M /s. Hyderabad Builders, 

5 -9 - 59, Bashirbagh , 
Hyderabad, 
Roprosonted by Sri Ghiaguddin Babukhan 
S /o Lato A . K . Babukban , 
" Nishat Manzil” , 
6 - 3- 1111, Somajiguda , 
Hyderabad 


( Transferor ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 


( 2 ) Shri Rammohan Roddy, 

Village Post: Tamencherla , 
Mahaboobabad Taluk , 
Warangal District. 


(Transforce) 


Objections, if any , to the acquisition of the gald property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Ref . No. R . A . C ./480 /80 -81. — Whercas, I., S . GOVIN 
DARAJAN , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tar Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the Immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing 
No . Flat No. 1006 -10th Floor gituated at Deccan Towers , Bashir 
bagh , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Hyclerabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property , and 
I have reason to believe that the fair market valuc of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftcon per cent of such apparent con 
sideration and that tho consideration for such trangfer As 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the servico of notice on the respective persone , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horoin A8 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall havo the samo meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, 
In respect of any income arlsing from the transferi 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any lacomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforto for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No. 1006 in 10th Floor in tho Minar Apartments in 
preniscs Nol 5 -9 -59, Bashirbagh , Hyderabad (knows as Deccan 
Towers) with built up area of 1020 sq . ft. registerod ) with Sub 
Registrar, Hyderabad vide Document No . 7903/80 . 


S . GOVINDARAJAN , 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , thoroforo , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander sub -acc 
tlon ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act , to the following 
persons, namely :-- - 


Date : 3 - 3 - 1981 
Scal : 


PART III - SEC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 11, 1981 (CHAITRA 21, 1903) 


5073 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) M /s. Hyderabad Bulldors, 

5 - 9 - 69 , Bashirbagh , 
Hyderabad . 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan 
S / o Lato A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil” , 
6 -3 - 1111 Somajiguda, 
Hyderabad 

( Transforor) 
(2) Kum . K . Sandha Vani, 

D /o Shri Koppula Nagamaiah , 
Gollaprolu , East Godavari District, 
Andhra Pradesh . 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obiections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


My, having a reason to Shereinafter roof the 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad, the 3rd March 1981 
Rof. No. R . A . C ./481/80 -81. — Whereas, I, 
S . GOVINDARAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomic - tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property, having a fair market valuo exceeding 
Kg. 25,000 / - and bearing 
No, Flat No . 1007-10th Floor situated at Deccan Towers, Bashir 
bagh , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason , to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceed the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to botwcon 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitatiog the reduction or ovasion of the tablllty 

of the transferer to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to bo disclosed by the transferce for the 
purposcs of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Flat No. 1007 in 10th Floor in the Midar Apartments in 
premises No. 5 - 9 - 59 , Bashirbagh , Hyderabad (known as Deccan 
Towers ) with built up area of 1020 sq. ft, registered with Sub - 
Registrar, Hyderabad vido Document No. 7904 /80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Hyderabad. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porgong nånely : - - 


Date : 3 - 3- 1981 
Scal : 


5074 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 11 , 1981 (CHAITRA 21 , 1903) 


[PART III — SEC . 1 


FORM ITNS 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) M /s . Hyderabad Builders , 

5 - 9- 59, Bashirbagh , 
Hyderabad . 
Represented by Shri Ghlasuddin Babukhan 
S / o Late A . K . Babukban, 
" Nishat Manzil" , 
6 - 3- 1111 Somajiguda, 
Hydorabad . 

( Transferor ) 
(2 ) Sri Mumtaz Ahmed , 

Box No. 20 7 23 , Agedebia (Libiya ) 
or 3 -2 - 335 , Kachiguda , Hyderabad . 

(Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 
Ref. No. R . A . C ./482/80 - 81. — Wherca , I, S . GOVIN 
DARAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter reforred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excoeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Flat No. ( Floor- 10 situated at Deccan Towers, Bashir 
bagh , Hyderabad 
( and more fully described in tho schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Oficer at 
Hyderabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within 1 perlod of 

45 days from the datc of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respective persons , 
whichovor period oxpiro . lator ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablo propery , within 45 days from tho dato 
of tho publication of this notico in the Official 
Gazotto 


EXPLANATION : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the card Act in 
rospect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


The terms and expressions used herein as 
aro defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall havo the same meaning as given in 
that Chaptor . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Flat No. in 10th Floor in the Minar Apartments in 
premises No. 5 -9-59, Bashirbagh , Hyderabad (kgown as Deccan 
Towers) with built up area of 1020 sq . ft. registered with Sub 
Registrar, Hyderabad vide Documont No. 7905/80 . 


S. GOVINDARAJAN , 

Competont Authority , 
Inspocting Asssitant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 3 - 3 - 1981 
Seal : 
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PORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) M /s. Hyderabad Builders , 

5 -9 -59, Bashirbagh , 
Hyderabad, 
Represented by Shri Ghlasuddin Babukhan 
S /o Late A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil" 
6 -3- 1111 Somajiguda, 
Hyderabad. 

(Transferor) 
(2 ) Shri Mirza Anwar Baig, 

16 -7 - 424 , Agapura , 
Hyderabad 

( Transferoo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 
Rof. No. R . A . C ./483/ 80 -81. — Wherca , 1, S. GOVIN 
DARAJAN , 
Deing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1963 (43 of 1961) hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo ronson to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and boaring 
No . Flat No. 1104 / Floor-11 situated at Docan Towors , Bashir 
bagh , Hyderabad 
( and more fuly described , in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registitution Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
the parties has not boon truly stated in the said instrument 
of tranfer with the object of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazetto or porlod of 30 days from 
the service of notice on the respocuve porrons, which 
ever period expiros later; 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho llabuity 

of the tranferer to pay tax undor suid Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and exproksiono used boroin us 

are definod in Chapter XXA of tho sald Act 
shall have the samo meaning no pivon in that 
Chaptor. 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wolth -tax Act, 1957 
(27 of 1997 ) ; 


Flat No. 1104 in 11th Floor in the Mimar Apartments in 
premises No. 5.9 -59 , Bashirbagh , Hyderabad (known as Deccan 
Tower ) with built up area of 1020 sq . ft . registered with Sub 
Registrar, Hyderabad vide Document No. 7906 /80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex, 

Acquisition Rango , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I beroby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lastio of this dotice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 3 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(1) M /s. Hyderabad Builders, 

5- 9 -59 , Bashirbagh , 
Hyderabad . 
Represented by Shri Ghia uddin Babukban 
S / o Lato A . K . Babukban , 
" Nishat Manzil" , 
6 -3 - 1111 Somajiguda, 
Hyderabad . 

( Transferor ) 
(2) Shri Syed Mohd . Abbas 

jointly with Mrs . Zaheeda Sultana, 
1101, Minor Aapartments , Deccan Towers , 
Hydorabad. 

( Transferoo) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigncd : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 
Ref. No. R . A . C ./484 /80 -81. - Wheroa , I, S. GOVIN 
DARAJAN , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
No . Flat No. 1101/ 11th Floor situated at Deccan Towers , Bashir 
bagh , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedulo annexod horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfor with the object of : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other porson interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and oxprossions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , lo 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


(6 ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) , or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


THE SCHEDULE 
Flat No. 1101 in 11th Floor in the Minar Apartments in 
premises No. 5- 9-59, Bashirbagh , Hyderabad (known as Deccan 
Tower ) with built up area of 1020 4 . ft. registered with Sub 
Registrar , Hydorabad vide Document No. 7907/80 . 


S . GOVINDARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rango, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Sectiou 269C of the said 
Act , I heroby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforogaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scotion 269D of the sald Act, to the following 
persons , namely :-- - 


Date : 3- 3 - 1981 
Seal : 
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FORM I. T.N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) M /s . Hyderabad Buildors , 

5 - 9 -59, Bashirbagh , 
Hyderabad. 
Represented by Shri Ghiasuddin Babukhan , 
Slo Latc A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil" , 
6 -3-1111 $ omajiguda , 
Hyderabad . 

( Transferor ) 
(2 ) Dr. P. Y . Sharma, Others, 

Flat No. 502 , Mogul Apartments , Deccan Towers , 
Hyderabad 

( Transfero ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 3rd March , 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. R . A . C ./485 /80 -81. — Whereas, I, S . GOVINDA 
RAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Flat No. 502/Floor -5 situated at Deccan Towers, Bashir 
bagh , Hydorabad , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


) ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as are 
definod in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter, 


( a ) facllitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the sald Act, lo 
respect of any income arising from the transfer 
and /or 


"THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No. 502 in 5th Floor in thc Mogul Apartments in pre 
mises No. 5 - 9- 59 , Bashirbagh , Hyderabad (known as Deccan 
Tower ) with built up area of 1980 sq . ft. regi tercd with Sub 
Registrar, Hyderabad vide Document No. 7972 /80 . 


S . GOVINDARAJAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
persons, namely : 


Date : 3 -3-1981 
Seal ; 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1) M /s. Hyderabad Builders, 

5 -9 -59, Başhirbagh , 
Hyderabad . 
Represented by Shri Ghiasudditi Babuklan 
S / o Lato A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil" , 
6 -3 - 1111 Somajiguda, 
Hyderabad . 

(Transferor) 
2 . Sri Mangal Singh Sarma , 

304 , Mogul Apartments , 
Hyderabad. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo persons, 
whichover period expiros lator ; 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 
Ref. No. R . A . C ./486 /80 -81. - Whorea , I, S . GOVIN 
DARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. Flat No. 304 /Floor-3 situated at Deccan Towers , Bashir 
bagh , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Registering Officer 

at Hydorabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in thọ Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The torms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
gball havo the game meaning ag given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Hability of 

tho transferor to pay tax undor the vald Act, in 
respect of any incomo arlsing from tho transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any Income or any 

moncys or other assets which havo not been or 
which ought to bo disclosed by tho transferos for 
the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or tho Welath -tax 
Act, 1957 (27 of 1957) : 


Flat No. 304 in 3rd Floor in the Mogul Apartments in pro 
mises No. 5 -9 -59, Bashirbagh , Hyderabad (known as Deccan 
Towers ) with built up area of 1410 sq. ft. registered with Sub 
Registrar, Hyderabad vide Document No . 7973 /80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 3- 3 - 1981 
Scul : 
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Am 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) M /s. Hyderabad Builders , 

5 - 9 -59, Bashirbagh , 
Hydorabad . 
Represented by Shri Ghiaguddin Babukhan 
S /o Late A . K . Babukban , 
“ Nishat Manzll" , 
6 - 3 - 1111 Somajiguda, 
Hyderabad . 

( Transferor 
(2 ) Shri Haroomal Ramchand Santain , 

703, Mogul Apartments , 
Doocan Towers , 
Basheer Bagh , 
Hyderabad. 

(Transforos) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be mado in writing to tbo andarsigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 
Ref. No. R , A . C ./487/80 - 81.-- Whercas, I, S . GOVINDA 
RAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able proporty baving a fair market value exceeding Rs. 
25, 000 / - and bearing 
No. Flat No. 703 -Floor-7, situated at Deccan Towers, Bashir 
bagh , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rçason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exccods the apparent conuideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boon truly stated in the said instrumont of 
transfor with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid portons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of the 
notice in tho Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the rospoctivo 
persons , whichever period oxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablo property , within 45 days from tho 
dato of the publication of this notico in tho Oficial 
Gazotto . 


aro dofined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo moaning as dron 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho sald Act , 
in respoct of any income arbolog from tho transter ; 
and or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 ( 1 ) 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -lax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat Bo. 703 in 7th Floor in the Mogul Apartments in pre 
mises No. 5- 9- 59, Bashirbagh , Hyderabad (known as Deccan 
Towers ) with built up area of 1340 sq . ft., registered with Sub 
Registrar, Hyderabad yide Document No. 7974 /80 . 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Dergons, nadiely : 

34 - 16GI/81 


S . GOVINDARAJAN 

(Competent Authority ), 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad. 


Dato : 3 - 3 - 1981 
Soal : 
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FORM I. T . N . S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(I) Mas Hyderabad Builders, 

4 -9 -59 , Bashirbagh , 
Hyderabad , 
Represented by Shri Ghiasuddin Babukhan , 
S /o Lato A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil” , 
6 - 2- 1111 Somajiguda , 
Hyderabad , 

( Transferor ) 
( 2) Shri K . John Chinan , 

P . Box. Nol 24354 , 
Sofat, Kuwait , Aratia . 

( Transferoe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objoctions, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons , 
whichover period oxpires, later; 


Hyderabad , the 3rd March 1981 
Ref. No. R . A . C ./488/80 -81. — Whereas, I, S. GOVIN . 
DARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269- B of tho 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter roterod to 
as the sald Act ) , have reason to bellove that the immovablo 
property having a falr market value excooding Re. 25 , 000 / 
and bearing No. 
Flat No. 403, Floor-4 situated at Deccan Towers, Başhir 
bagh , Hyderabad 
( and morc fully described in the Schoduto Apoexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering officer 
at Hyderabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxcceuls the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for much transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any othor person interosted in the said immov 

ablo property, within 45 daya from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and coprowlons Dood berolas 

ATO definod in Chapter XXA of the vald Act 
shall have the same meeping as ven in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction of cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which might to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the auld Act , or the Woulth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No. 403 in 4th Floor in the Mogul Apartments in pre 
migos No . 5- 9 - 59, Bashirbagh , Hyderabad (known as Doccen 
Towers ) with built up area of 1340 sq . ft, registered with Sub 
Registrar, Hyderabad vide Document No. 7975/80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , 1 herehv initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namcly : 


Date : 3 - 3 - 1981 
Soal : 
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FORM INNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) M /s. Hyderabad Buildors, 

5 -9 - 59 , Bashirbagh , 
Hyderabad . 
Represented by Shri Gbiasuddin Babukhan 
S /o Lato A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil " , 
6 -3- 1111 Somajiguda , 
Hyderabad . 

( Transferor) 
(2) Smt. Indira J. Kriplapi, 

Flat No.- 404 , Mogul Apartments , 
Deccan Towers, 
Hyderabad. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 
Ref. No. R . A . C ./489/ 80 -81. - Whereas, I, S. GOVIN 
DARAJAN , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter reforred 
to as the said Act), have reason to believe that the im 
movable property , having a falr market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Flat No. 404/ Floor 4 situated at . Deccan Towers, Bashir 
bagh , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
mörket value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrocd to between 
the parties has not beon truly stated in the said instrument 
of transfer with tho object of 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respectivo persons , 
which period cxpires later . 


( b ) by any other person interested in the said Immo 

vable property , within 45 days from the date of 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein As 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilltating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No. 404 in 4th Floor in the Mogul Apartments in pre 
mises No. 5- 9 -59 , Bashirbagh , Hyderabad (known as Deccan 
Towers ) with built up area of 1410 sq . ft . registered with Sub 
Registrar , Hyderabad vide Document No. 7976 /80 . 


Now , therefore , in pursuance of section 2690 of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persorg , namely :-- - 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Hyderabad 
Date : 3- 3 -1981 
Seal : 
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fearr II-ske, 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) M /s. Hyderabad Buildors , 

5 -9 - 59 , Bashirbagh , 
Hyderabad . 
Represented by Shri Ghiasuddin Babukban 
S /o Late A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil " , 
6 -3- 1111 Somajiguda , 
Hyderabad . 

( Transforor) 
( 2 ) Shri Farid Saifuddin : 

20 - 4- 559 , Hilal Manžil, 
" KILWAT" , Hydorabad . 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad, the 3rd March , 1981 
Ref. No . R . A . C ./490 /80-81. - Whereas , I, S. GOVIND 
RAJAN , 
being the Competent Autbority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25,000 / - and bearing 

No. Flat No. 804, Floo " situated at Deccan Towers , Bashir 
bagh , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has boen transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such apparent consideration and that 
partico has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the l espective persons, 
whichever period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

Aro dofinod In Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1927 ); 


Flat No . 804 in 8th Floor in the Mogul Apartments in pre 
miscs No. 5 - 9- 59 , Bashirbagh , Hyderabad (knows as Deccan 
Towers ) with built up area of 1410 sq. ft. registerod with Sub 
Registrar, Hyderabad vide Document No. 7977/80 . 


S. GOVINDARAJAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissloner of Income-tax, 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Scction 269C of the sald 
Act . I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue ofthis noticed under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely 


Date : 3 - 3 - 1981 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) M /s. Hyderabad Builders, 

5 -9 -59 , Basbirbagh , 
Hyderabad . 
Represented by Shri Ghiasuddin Babukban 
S /o Lato A . K . Babukhan , 
" Nisbat Manzil" , 
6 -3 -1111 Somajiguda , 
Hyderabad. 

( Transforor ) 
(2 ) Shri Fareed Saifuddin , 

20 - 4 - 55 , Hillel Manzil, 
Kilwat, Hyderabad . 

( Transferoc) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigued : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March , 1981 
Ref . No. R . A . C ./ 491 /80 -81,- -Wbercas, I. $ . GOVIN 
DARAJAN 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (horcinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
und beariag No. 
No. Flat No. 803- Floor-8 situated at Deccan Towers, Bashir . 
bagh , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed boroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent considoration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this nodco 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined ni Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovaslon of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from tho transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boen or which 
ought to be disclosed by the transforce for tho pur 
poses of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


Flat No. 803 in 8th Floor in the Mogul Apartments in pre 
mises No. 5 - 9 -59 , Bashirbagh , Hyderabad (knows as Deccan 
Towers) with built up area of 1340 sq . ft. registered with Sub 
Registrar , Hyderabad vide Document No. 7978 /80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore, in purguance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
pergong , namely : 


Date : 23-2- 1981 
Seal : 
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FORM NO. I. T. N . S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


1 . M /s. Hyderabad Bulldors, 

5 - 9-59 , Bashirbagh , 
Hyderabad , 
Represented by Shri Ghiusuddin Babukhan 
S /o Late A , K . Babukhan , 
" Nishat Manzil" , 
6 -3 - 1111 şomajiguda, 
Hyderabad . 

( Transferor) 
(2 ) Smt. Afsar Razvi, 

Flat No. 908 , Minar Apartments ; 
Deccan Towers , 
Bashirbagh , Hyderabad . 

( Transforoe) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to tho acquisition of the sald property 
may be made in writing to tho undorimod , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March , 1981 
Rof. No. R . A . C . 492 /80-81, - - Whereas, I, S . GOVINDA 
RAJAN 
being the Competent Authorlty under Section 269B of tho 
Income tax, Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to bellove that the immov 
able property , having A fair market value cxcoeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
No, Flat No. 908/ Floor- 9 situated at Deccan Towers , Bashir 
bagh , Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexod hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
rCasou to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that tho consideration for such tramfor as agreed to 
betwocn the parties has not been truly stated in the aid 
Instrument of transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo personu , 
whichover period explros later; 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- Tho tort and expressions wed harola u 

Bro dofined lo Chaptor XXA of the mid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or oyasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act la 
reuoct of any Incom . arbday from the tungter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any thoneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferco 
for the purposes of the lodian Lacomo-tex Act 
1922 ( 11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth 
tar Act, 1957 ( 27 of 1997 ) . 


Flat No. 908 in 9th Floor in the Minar Apartments in 
premises No. 5 -9- 51, Bashirbagh , Hyderabad (knows as Deccan 
Towers ) with built up area of 1020 sq . ft. registered with Sub 
Registrar, Hyderabad vide Document No. 7979 /80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competęt Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C , of the gaid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
uforesaid property by the issue of this notico under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the vald Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 3 - 3 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


(1) Sri Koppula Peddi Reddy 

S / o K . Nagireddy Advocate 
69 Mehdipatnam Hydearabad . 
G . P. A . Smt. K . Sathyavathi Reddy 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


(2 ) Smt. Nasyam Mahboob Chand Begum 

Wo Nasyam Mohammed Farook Saheb 
Nandyal Village Nandyal Taluk 
Kurnool District. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferce) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : --- 


Hyderabad the 13th February 1981 


( a ) by any of tho aforesaid person within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 day frog 
the service of notico on the respoctivo portone , 
whichever period expiros later; 


Ref. No. R . A . C .-426 /80- 81. – S . GOVINDARAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referrod to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 

No . 25/ 179 situated at Sanjeevanagar Colony Nandyal 
(and moro fally described in tho Schedulo amed 
horeto ), has been transforred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nandyal on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
boligve that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent considoration thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said , immov 

ablo property , within 45 dayı from the data of the 
publication of thix notico in tho Oncial Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions usol herein ag 

are defined in Chapter XXA of tho make 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of tho liability 

of the transtorer to pay tur under tho mal Act, in 
rospect of any incon , arising from tho thanter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by tho transforce for the 
purposes of tho Indian Incomo-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Waulth -tax Act , 1957 
(27 of 1937 ) . 


House No . 25 / 179 at Sanjeevanagar Colony Nandyal Kur 
nool District aroa 1240 sq . yards Plinth aroa 1770 registered 
with Sub- Registrar Nandyal vide Document No. 2903/ 80 , 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range Hyderabad , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow . 
ing persons, namely : 


Dale . 13-2 - 1981 
Sul : 
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FORM ITNS 


(1) Shri Arjunlat 

S / o Tolaram 
H . No. 21- 1 -824 Rikabgunj 
Hydorabad . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) 1 . Shri Prataplal 

S / o Tolaram 
2 . Shri Hareshkumar 
S / o Tolaram 
3. Smt. Malati Dovi 
W /o Amarlal 
21- 1- 824 Rikabgunj 
Hyderabad . 


(Transforee) 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE HYDERABAD 

Hyderabad the 23rd February 1981 
Ref. No. R . A . C . No. 427/80 -81. - Whereas I S . GOVIND 
ARAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter reforrod 
to as the said Act ), have reason to believe that tho immov 
ablo property, having a fair market value cxceeding 
Rs . 25,000 / - and bearing No . 

No. 21 - 1-1130 situated at Pathergatti Hyderabad 
(and thore fully described in the Schedule annexod horeto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Roglatering Officer 
at Doodbowli Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markot value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from tho service of notice on the respective persons, 
whichever period expira lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazette. 


EXPLANATION :- - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the am . meanlag as divep 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respoct of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have aot been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) ; 


All that Doublo storied shop (Mulgi) No. 21-1 -1130 at 
Pathorgatti Hyderabad arca 61 33 sq . yards rogistered with Sub 
Registrar Doodbowll Hyderabad vida Document No. 757 /80 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gaid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
person , pamoly - 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range Hyderabad . 
Dato : 23 -2- 1981 
Soul : 
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FORM ITNS 


(1) Smt. Waheedunnisa Begum 

Do Syed Shah Yaseen Shuttari 
17- 6 -424 Dabeerpura 
Hyderabad 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Mohd . Layaq Ali 

S / o Mohd . Bando Ali 
17-4 -619 Yakootpura 
Hyderabad . 


(Transferco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


ACQUISITION RANGE HYDERABAD 


Hyderabad the 27th February 1981 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons , whichever period cxpired later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Orcial 
Gazetto . 


Rof, No . R , A . C . 428 /80-81. - Whereas I S, GOVIND 
ARAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ") , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cxcceding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No, Word 22- 3 situated at Purani Haveli Dargah Saad Banne 
Hyderabad 
( and inore fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of tho Registering Officer 
at Azampura , Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of :-- 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the seld Act 
shall bave the samc mcaglog as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have pot boon Or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act or the Wealib -tux Act, 
1937 ( 27 of 1997 ) ; 


Plot of land at ward No. 22- 3 -adjacent to Purani Haveli 
Darga Saad Banno Hyderabad area 400 sq . yards registered with 
Sub -Registrar Azampura Hyderabad vide Document 1758 /80 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
penops , namely : 

35 — 16GI /81 


S. GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range Hyderabad 
Date : 27 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1) M /s. Shahjahan Apartments, 

Registered Office 6 - 2- 974 
Khairatabad , Hyderabad 
Admihistrative Office 5.9-60, Bashirbagh , 
Hyderabad , 

( Transferor) 
(2 ) Sot, Farhana Khan , 

W /o Dr. Mir Mustafa Ali Khan, 
5 - 10 - 188 / 4 Kohsar 
Noubath Pahad, 
Hyderabad . 

( Transforce) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may bo made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever porlod oxpirar later ; 


Hyderabad the 27th February 1981 
Ref. No. R . A . C.-429/80-81. - Whereas I S. GOVIN 
DARAJAN . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bcaring 
No . Flat No. 406 situted at Shahjuhan Apartments Khairata 
bad , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of tho Registering Officer at 

Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of tho aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fileen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrumçnt of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person Interested in tho said Immov 

Ablo property within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice to tho Oficial Gazotto . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as aro 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of tho transferor to pay tax under the bald Act, in 
respoct of any income arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat No. 406 in 4th Floor in the Shahjahan Apartments 
6 -2 -974 Khairatabad , Hyderabad area 1057 sq ft, registered 
with Sub -Registrar Hyderabad vide Doc . No . 7709/80 . 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong, Damely : -- 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango, Hyderabad , 
Date : 27 - 2- 1981 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1) M /s. Shahjahan Apartments , 

Reg . Office 6 - 2 -974 , Khairatabad , 
Hyderabad , 
Admn. Office 5-9 -60 , Bashirbagh, 
Hyderabad, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transforor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Faheem Siddiqui 

S /o M . A . Karcem Siddiqui 
16 -9 -406 /3 Moosa Manzar, 
Old Malakpet, Hyderabad . 


(Transferoc ) 


property 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforemad persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichovor perlod expire lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 27th February, 1981 
Ref. No. R . A . C . No. 430 / 80 -81. – Whereas , I, S . GOVIN 
DARAJAN 
being the competent authority under Section 269B of tho 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to a3 the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuo cxccoding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. Flat No, 505 situated at Shahjahan Apartments, Khairata 
bad , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Oflicer 

at Hyderabad on July , 1980 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforcsaid property and I have reason to 
believo that the fair market value of the property as afore 
gaid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boon truly stated in tho said instrument of 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of tho publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall the same meaning the given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or «vasion of the lability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, In 
respoct of any income malog from the transtor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth tax Act; 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Flat No. 505 , 5th Floor in tho Shahjahan Apartments 6 - 2-974 
Khairatabad , Hyderabad area 976 sq . ft . registered with Sub 
Registrar Hyderabad vido Document No. 7710 /80 . 


Now , thereforo in pursuance of Section 268C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the love of this notice under sub 
section ( 1) of Scction 269D of the said Act , to the follow 
Ing persons, namely : 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad. 
Date : 27 - 2 - 1981 
Seal : 
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FORM IINS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(1) M /s . Shahjahan Apartments, 

Reg . Office 6 -2- 974 , Khairatabad , Hyderapad , 
Hyderabad. 
Admn . Office , 5 -9 -60 , Bashirbagh , 
Hyderabad, 

( Transferor) 
(2) Shri Ahmed Mohiuddin Arif 

S /o Shri Gulam Dastagir 
R / O 848 , B Mallepally 
Hyderabad- 500001. 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGEE , HYDERABAD 

Hyderabad ,, the 27th February , 1981 
Ref . No. R . A . C . 431/80 - - 81. Whereas I, S. GOVIN 
DARAJAN 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the immov . 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25,000 / - and bearing 
No . Flat No. 107 situated at Shahjahan Apartments , Khalrata 
bad , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by moro than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer Ag agroed to between the parties has not been 
truly stated in the sald instrument of transfer with the object 
of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days froni 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1927 ) ; 


Flat No. 107, Ist Fluor in the Shahjahan Apartments 6 - 2- 974 
Khairatabad Hyderabad area 1106 sq . ft . rogistered with Sub 
Registrar Hyderabad , vido Document No. 7711/80 . 


S . GOVINDARAJAN , 

Competent Authority ,. 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following persons, 
namely : 


Dato : 27 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM 1. T . N .S . 


(1) M /s . Shahjahan Apartments , 

Ref. Oficc 6 - 2 -974 , Khairatabad , 
Hyderabad . 
Administrative Officc 5- 9-60, Bashirbagh , 
Hyderabad. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(1 ) Smt, Moher Anjum 

W /o Sri Ahmed Mobiuddin Arif 
848 - B , Mallcpally , Hyderabad . 


(Transforce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


rity unde Hercinate 
the 10. 25,000 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
wbichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 28th February 1981 
Ref. No. R . A . C . No. 432 /80 -81. - Whercas, I, S . GOVIND 
ARAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hercinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . 
Flat No. 106 situated at Shahjahan Apartments , Khaira 
tabad , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been trasferrod under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Registering Officer at 

Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
cxcueds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer us agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazetta 


market apparent"uly, 19 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the gald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


transies has noon for"s 


(a ) facilitating the reduction of evasion of tho Ilability 

of the transfçror to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULB 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trasferec for 
the purposes of tho Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat No . 106 , 1st Floor in Shahjahan Apartments 6 -2 -974 , 
Khairatabad, Hyderabad area 1057 sq. ft, registered with Sub 
Registrar, Hyderabad vid . Document No . 7712 /80 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 
Date : 28 -2 - 1981 
Scal : 
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FORM I. T.N .S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) M /s. Shahjahan Apartments, 

Registered Offico 6 - 2 -974 , 
Khairatabad , Hyderabad 
Administrative Office : 5-9 -60, Bashirbagh , 
Hyderabad . 

( Transforor) 
(2) Shri Mohd . Abdul Khaliq 

C /o Mr, Rashid 
5-6 -507, Dargah Shah Khamoosh 
Nampally , 
Hyderabad. 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 27th February 1981 
Ref. No. R . A , C .- 433 /80 -81. - Whereas, I, S . GOVIN 
DARAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value excceding Rs. 25,000 / 
and bearing il. 
No. Flat 203 situated at Shahjahan Apartments, Khairatabad , 
Hyderabad 
(and more fully described in the Schedulo annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the ofice of the Registering Officer 
at Hyderabad , on July, 1980 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifton per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with object of :--- 


(a ) by any of the aforovald ponions within 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazetto or a 
period of 30 days from the service of notice on 
the respective persons, whichever period cxpires 
lator ; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the date of 
the publication of this notico in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herçin As are 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall bave the same meaning as given in 
that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or ovaslon of the lability of 

the transforor to pay tax under the said Act , in 
respoct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat No. 203 in 2nd Floor In Shahjahan Apartments 6 - 2- 974 
Khairatabad, Hyderabad area 1057 sq ; fe. registered with Sub 
Registrar, Hyderabad Vido Document No. 7713 /80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 27 - 2- 1981 
Scal 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) M /s . Shahjaban Apartments , 

Ref . Office 6- 2- 974 , 
Khairatabad , 
Hyderabad. 
Administrative Office 5- 9-60, Basbirbagh , 
Hyderabad . 

(Transferor) 
(2 ) 1 . Shri B . T. Raghuram Reddy 

2 . Sjot. Suhasioi Raghuram Reddy 
H . No. 7- 1- 28 /2 Ameerpet, 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad, the 27th February 1981 
Ref. No. R , A . C . No. 434/80-81. - Whereas, I, S . GOVIN 
DARAJAN 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 

Flat No. 307 situated at Shajaban Apartments , Khairatabad , 
Hyderabad 
(and more fully described in tbc Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficer 

at Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property a8 afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said . immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmeot of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Sócome- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1937 ) ; 


Flat No. 307, in 3rd Floor in Shahjahan Apartments 6 -2 -974 
Khairatabad Hyderabad area 1106 sq. ft . registered with Sub 
Registrar, Hyderabad vide Document No . 7714 /80 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby , ipltlate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely :-- 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hydcrabad , 
Date : 27- 2 - 1981 
Scel : 
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FORM ITNS 


(1) M / s Syahajahan Apartments 

Reg . Office 6 - 2 - 974 Khairatabad 
Hyderabad 
Admn , ofice 5 -9 -60 Bashirbagh Hyderabad , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) Smt. Khurshood Majid 

Wo M . A . Majd 
16 -9 - 406 / 4 Moosa Manzar 
Old Malakpet, 
Hyderabad -500036 


(Transferce) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 27th February 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforcaald persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective person , 
whichovor period oipira lator ; 


Ref. No, RAC NO 435/80-81 - - Whoreas, I, S . GOVINDA 
RAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Lacome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horoldafter roforred to 
as the said Act ) bove reason to believe that the impovable 
property , having a fair market value excoedlog Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No, Flat No 301 situated at Shajahan Apartments, Hyd . 
( and more fully described in the Schedulo annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) is the office of the Registering Offcer at 
Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration which in less than the fair 
Darkot value of the aforesaid property and I have reason to 
bellevo that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
thar fifteca per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the oblect of 


(b ) by any other person Interested in tho said immovable 

property within 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the namo meaning au given 
in that Chapter . 


(R ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferot to pay tax undor the said Act, tp 
rospect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


Flat No. 301 in 3rd floor in Shahajahao Apartments 6 -2 -974 
Khairatabad Hyderabad area 1022 sq . ft, registered with Sub. 
Registrar Hyderabad vido Documont No . 7715/80 . 


S , GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
acction (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, nomely : -- 


Dato : 27-2 -1981, 
Seal : 
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. FORM ITNS 


(1 ) M /s Shahajahan Apartments 

Rég , Office 6 - 2 - 974 , 
Khairatabad Hyderabad 
Admn . Ofice 5- 9 - 60 
Bashirbagh , Hyderabad . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


(2) Miss Sabiha D /o Mir Mohd Iftakaruddin Ahmed 

No . 445 Special A class Agapura 
Hyderabad 

(Transſerce ) 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Hyderabad, the 27th February 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the respective persons, 
whichever period expires later. 


Ref. No . RAC No 436/80 81 – Whereas I, S. GOVINDA 
RAJAN 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Flat No. 303 situated at Shahajan Apartments 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registerlag Ofilcor at 
Hyderabad on July , 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to bclicve that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the gald instrument 
of transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said Immo 

vable property , within 43 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto , 


EXPLANATION :- - The terms and expresslone used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo cnaing as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not bcon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No. 303 in 3rd floor in Shahujahan Apartments 
6 -2-974 Khairatabad Hyderabad area 1057 sq . ft. registered 
with Sub -Registrar Hyderabad vide Document No . 7716 /80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedlogs for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
nersons , namely : 

36 – 1661/81 


Dato : 27- 2. 1981 
Seal : 
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(1) M /s Shahajahan Apartments 

Rog . Offlco 6 -2 - 974 Khairatabad 
Hyderabad 
Amdn , Office 5 - 9 .60 Bashirbagh 
Hyderabad 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) Sri Mirza Firasat Baig 

Slo Mirza Rafat Baig 
6 - 3- 865/A Begumpet, 
Hyderabad , 


( Transeree ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


Hyderabad , the 27th February 1981 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period 

of 43 days from the date of publication of this potico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period explros later; 


Ref. No, RAC NO 437/80 -81 – .Whereas, I S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to bellove that tho immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No, Flat No. 306 situated at Shahajahan Apartments 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ) 
has been transfcrred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offico of the Registering Officer 

at Hyderabad on July 80 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreod to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- - 


(b ) by any other person interetsed in the said immovablo 

property within 45 days from the dato of the publi 
cation of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the game meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax undor tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Flat No. 306 in 3rd floor in Shahajahan Apartment: 
5 -2 -974 Khairatabad Hyderabad Arca 1057 sq . ft. registered 
with Sub -Registrar Hyderabad Vide Document c . 736, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby intiate proceedings for the acquisition of the 
iforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely - 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecitng Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad 
Date : 27 - 2 -1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


(1) M /s Shahajahan Apartments 

Reg . office 6 - 2 -974 
Khairatabad 
Hyderabad 
Admn Office 5 -9 -60 Başhirbagh , 
Hyderabad , 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Dr. Syed Hamnid Abu Talib 

and Dr. Mrs Afsari Begum 
R . No B Type IV B . H .E . L . Township 
Ramachandra Puram 
Hyderabad 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


(Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 dayı from 
tho servico of notico on the rospectivo perrons , 
whichover period expires later; 


Hyderabad , the 27th February 1981 
Ref. No. RAC 438 /80 81 — Whereas, I, S . GOVINDARA 
JAN 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter roferred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No . Flat No. 108 situated at Shahajahan Apts, Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration which is lose than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent coosiderations therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not boen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the sold Immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horela as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the samo moaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any incomo arloing from the transferi 
and / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concoalment of any incomo o 

any moneys or othor assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforoo for the purpose of the Indian Incomo- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or tho old Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat No 108 in Ist floor in Shahajaban Apartments 6 -2 -974 
Khajratabad Hyderabud area 1022 sq . ft. registered with Sub 
Registrar Hyderabad vide Document No. 7132 /80 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the love of this notico under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
Persons, namely : 


$ . GOVINDRAJAN 

Competçat Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax 

Acquisition Range , Hyderabad . 
Date : 27- 2 - 1981, 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 


( 1 ) ( 1) Smt. Nagawaram Devaki Devi 

Wlo Nagawaram Dharma Rao 
(2 ) Smt. Munagala Malathi Wo Mugagala 
Devender Rao 
3 -4 -695 Narayanguda , 
Hyderabad 

( Transferor) 
(2) Jagriti Prakasham Trust 

34-705/4 Narayanguda 
Hyderabad- 500029 . 

(Transferee) 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 2nd March 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


being the sot, 1961 (43.of to believe the 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a porlod of 30 days from 
the service of notice on respective persons , 
whichovor period expiros lator ; 


Ref. No . RAC 439 /80 -81 -. .Whercas, 1, $ . GOVINDA 
RAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the In 
come-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to bellevo that the immovablo 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. Sy. No. 110 situated Narayanguda at Hyde 2 bac 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excords the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the date 
of publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein ag 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning 48 given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of the lability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have got been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act , 1937 ( 27 of 1937 ) : 


Vacant land in S . No. 110 plot No . 10 apartment to and form 
ing part of premises No. 3- 4 -695 Narayanguda, Hyderabad 
arca 404 sq . yards registered with Sub-Registrar Hyderabad 
vide Document No . 7971 /80 . 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269 -C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, namely : 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango, Hyderabad 
Dato : 2 - 3- 1981 
Scal : 
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FORM I. T.N .S.-- - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


(1) (1 ) Sri M . V .S . Chowdary So M . Venkateswara Rao 

(2 ) Sri M . Sitharamaiah 
(3 ) Sri M . Radhakrishna Murthy 
(4 ) Sri M . Sureesh 

all sons of M . Venkateswara Ruo 

10 -3 - 7 East Maredpally Secunderabad , 
(5) Sri Sureddy Suryamohan S /o Late Chinna Anjajah 

Morispet Tenali 
(6 ) Smt. Sureddy Venkata Ratnamma W /o Late 

Sitharammairh Sobhanapuram villagc Nuzivid Taluk 
Krishna Dt. By G . P . A . Sureddy Suryamohan 
(7) Sri Vennam Nageswar Rao Slo Raghavajah 
(8 ) Sri Vennam Shayamala Rao Slo Raghavajab 
Peddagadelavaru Tenali Taluk . 

(Transferor) 
(2 ) M /s Viyaya Sree Co -operative Housing Society 

Ltd . 
Mansoorabad T. B . No. 206 dt . 24 - 3-80 Hayathnagar 
Taluk R . R . Dt. Rep By Sri C . V . Krishna & 
Sri N . V . R , Hanulnanth Rao . 

( Transforce ) 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Hyderabad , ihe 2nd March 1981 


Ref. No. RAC 440 /80 -81 — Whercas I, S , GOVINDA 
RAJAN , 
boing the Competent Authority under Section 
269B of the Locome- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter reforred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No . Sy . No . 38 situated at Mansoorabad village R , R , D . 
(and more fully described in the schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 (16 of 
1908 ) in the Offico of the Registering Officer 
at Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceods tho apparent 
consideration therefor by morc that fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer us agroed to botwcen tho partia has not 
been truly stated in tho said instrument of transfer with the 
object of : 


Objections , if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective peron 
whichovor period expire later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notico In tho Oficial Gazotto. 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of the 

liability of the transforor to pay tax under the mid 
Act, in respect of any incom , arising from the 
transfor ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and exprossions used horelo as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning 28 glven in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which havo not boon or 
which ought to be disciosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land 1 Acre 65 cents in Survey No. 38 /part and 
40 / part at Mansoorabad village, Hayathnagur Taluk RR . 
Dt rogistered wlth Sub -Registrar, Hyderabad vidio Documcnt 
No : 7490 /80 . 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing pornons, namely : 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lox 

Acquisition Range, Hyderabad 
Date : 2 - 3- 1981 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 of 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(1) (1 ) Sri M . V . S , Chowdary 

(2 ) Sri M . Sitharamaiah 
(3) Sri M . Radhakrishna Murthy 
(4 ) M , Suresh 
all Sons of M . Venkateswara Rao 
10 -3 -7 East Maradpally , Secunderabad 
(5) Sri Sureddy Suryamohan S /o Late Chinna Anjajah 
Morispet Tenali 
O Sri Sureddy Veokata Ratnamma W /o Late Sithat 

ramajah Sobhanapuram village, Nuzived Taluk Krish 
Dt. By G .P . A . Sureddy Suryamohan S /o Late Chinna 
Anjajah 
(7) Sri Vennam Nageswar Rao S /o Raghavajuh 
(8 ) Sri Vennam Shyamala Rao S / o Raghavaiah 
Peddagadelavarru Tenali Talu 

(Transferor) 
(2) M /s Vijaya Sroc Co -operative Housing Society Ltd . 

Mansoorabad T . B , No 206 Dt. 24 - 3- 80 
Hayathnagar Taluk R . R , Dt. 
Rep . By Sri C . V . Krishna & Sri N . V . R , Hanumanth 
Rao 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 2nd March 1981 
Ref, No RAC 441/80 81 – Whereas, I S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Iacomic- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Agrl, land situated at Hayathnagar Taluk, R .R , Dt. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hydcrabad on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
icason to believe that the fair market value of the 
property us aforesaid exceeds the apparent consideration 
Therefor by inore than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 01 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho sorvice of notice on the respectivo portona , 
whichever period expircs later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and exprossions used horoin eu 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moocys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferoe for the purposes of the Indian Income- tax 
Act , 1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealtb - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Agricultural land 1 Acre 67 conts in Survey No 38 /par and 
40 / part Man soorabad villago Hayathnagar, Taluk RR , Dt. 
registered with Sub Registrar Hyderabad vide Document No . 
7531/80 . 

S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioncr of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad. 
Date : 2- 3-1981, 
Seul : 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons , 
namely : - - 
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FORM I. T.N .S. 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1) (1) Sri M . V. S . Chowdary 
(2 ) Shri M , Sitharamalah 
(3 ) Sri M , Radhakrishna Murthy 
(4 ) M . Suresh 10 - 3- 7 East Maredrally Secunderabad 
(5) Sri Sureddy Suryamhan S /o late Chinna Anjajah 
Morrispet Tonali 
(6 ) Sri Surçddy Venkata Ratnamma 
Wo Late Sitharamajah Sobhanapuram village Nuzi. 
vecd Taluk Krishna Dt. G . P . A . Sri Surduly Surya 
mohan S /o Lato Chinna Anjajah 
(7) Sri Vennam Nugewara Rao S /o Raghavajuh 
(8 ) Sri Vennam Shyamala Rao Peddagadelavarru 
Tenali Taluk 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) M /s Vijaya Sree Co-operative Housing Society Ltd , 

Mansoorabad T .B . No 206 dt. 24 -3- 80 Hayathnagar 
Taluk RR, Dt. Rep By Sri C . V . Krishna & Sr N . V .R . 
Hanumanth Rao . 

( Transferee) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad, the 2nd March , 1981 
Ref. No . RAC 442/80 -81 — Whereas , 1 S. GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income-tex Act , 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to be 
lieve that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Agl. Land situated at Mansoorabad Hayath nagar 
(and more fully described in the schedule annexed horeto ) 
has boen transferred under the Registration Act , 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registoring Officor 
at Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
rcason to believe that the fair market , 
value of the aforesaid property , as aforesaid excceds 
the apparent consideration therefor by more than fifteçn per 
cent of such apparent considerátion and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said Instrument of transfer with the object 
of : 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
thc service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The torms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning As given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho llabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / op 


THE SCHEDULE 


Agricultural land 1 Acre 60 cent as in Survey No 38 part 
Mansoorabad village Hayathnagar Taluk R .R , Dt. rogistered 
with Sub . Registrar Hyderabad vide Document No : 7564/80 , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


S . GOVINDARAJAN 

Corapetent Authority 
Inspecting Asgistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby , initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the following 
ergons, namely : 


Date : 2 - 3- 1981. 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(1) (1) Sri M .V .S . Chowdary 

( 2 ) Sri M . Sitharamajah 
( 3 ) Sri M . Radhakrishna Murthy 
( 4 ) Sri M . Suresh all sons of M , Venkateswara Rao 
10 -3 - 7 East Maredpally Secunderabad . 
(5) Sri Sureddy Suryamohan Slo Late Chinna Anjajah 
Morris Pet, Tenali 
(6 ) Sri Sureddy Venkata Ratnamma W /o Late Seetha 
Ramaiah Sobhanapuram village Nuziveed Taluk Krish 
Dt By G . P . A . Sureddy Surya Mohan 
(7) Sri Vennam Nagawara Rao S /o Raghavajah 
(8 ) Sri Vennam Shyamala Rao Pedda gadelavarru 
Tenali taluk 

( Transferor) 
(2) M /S Vijaya Sree Co -operative Housing Society 

Ltd . Mansoorabad T . B , No 206 D 24 - 3-80 
Hayathnagar Taluk R .R . D Rep By Sri C . V , Krishna 
& Sri N . V . R . Hanumanth Rao 

( Transferce) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE HYDERABAD 

Hyderabad , the 2nd March 1981 
Ref. No RAC 443 / 80 81 — Whereas, 1 S. GOVINDARA . 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property, having a falr market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Agl. land situated at Mansoorabad Hayathnagar 
( and more fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
As aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the sald ingtrument of 
transfer with the object of ; 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person Interested in the said immoy 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


(a ) facilltating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning ag given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax ( 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Alg . land 1 Acre 62 cents in Survey No 40 part a Mansoora 
bad village Hayathnagar Taluk R ,R , Dt registered vide Docu 
mçnt No : 7566/80 with Sub -Registrar Hyderabad . 


S. GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Hyderabad, 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
sectfon ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Da c : 2 -3 - 1981, 
Soa ) : 
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FORM IT.N .S. 


( 1) Si P . V . L . Thịmma raju Self & G , P . A . 

Yendagandi villago Bhimayaram 
West Godavari District, 


(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) M /s The Modern Co- operative House Building 

Sociсty Ltd . 4 -1 -624 at Troopbazar 
Hyderabad . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may bo made in writing to the undersigned : 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persong, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 2nd March 1981 
Ref. No . RAC 444 /80 -81 — Whereas , I, S . GOVINDA 
RAJAN , 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to be 
licve that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . Agl, land situated at Malkajgiri Secunderabad 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ,) 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1903) in the Office of the Registering Officer 
at Uppal on July 1980 
for an apparent consideration which is loss than the fair market 
value of the aforesaid property, and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


( b ) by any other person Interested in the said immovablo 

property , within 45 days from tho dato of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(e ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land in Survey No. 303/1 Extent 1 Acre 22 
guntas at Malkajgiri, Secunderabad registered with Sub 
Registrar , Uppal vide Document No . 340 /80 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :--- 
37 – 16G1/ 81 


Date : 2 - 3 - 1981 
Seal ; 


Anun 
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FORM ITNS 

(1 ) (1) P . V . L , Thimmasajau 

( 2 ) Sri Subba Raju 
(3 ) Sri Ramakrishnaraju 
(4 ) Sri Ramachandra Raju 

(5 ) Sri Jajkumar 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

H . No . 1 / 191 Lingojiguda , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Secunderabad 

( Transferor) 

(2 ) M /s The Modern Co -operative House Building 
GOVERNMENT OF INDIA 

Society Ltd , 4 -1 -624 at Troopbazar 
Hydorabad . 

(Transferce ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RNAGE, HYDERABAD 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
Hyderabad , the 2nd March 1981 

may be made in writing to the undersigned : 
Ref . No RAC -445/80 81---Whereas, I S . GOVINDA 
RAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to as 

45 days from the date of publication of this notice 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 

in the Official Gazetto or a period of 30 days 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 

from the service of notice on the respective persona, 
and bearing 

whichever period expires later, 
No. Agl. land situated at Malkajgiri , Secunderabrd . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 

( h ) by any other person interested in the said immov 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

able property within 45 days from the date of the 
Uppal on July 1980 

publication of this notice in the Official Gazette . 
for an apparent consideration which is less than th : fair 
alarket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property Ag afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more TIXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 
than ſifteen per cent of such apparent conscleration and that 

are defined in Chaptor XXA of the sald 
the consideration for such transfer as agreed to between 

Act, shall have the samo meaning ag given 
the parties has not been truly stated in the said instrument 

in that Chapter . 
of transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , 
in respect of any income arising from the transfer: 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealinont of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act , of the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Agricultural land in Survey No. 303 /1 extent 1 acre 10 guntas 
ilt Malkajgiri Secunderabad registered with Sub-Registrar Uppal 
vide Document No. 153/ 80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex, 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the suid 
Act , I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namoly : 


Date : 2- 3- 1981 
Seal ; 
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( 1 ) M s Bharat Construction Co . 

15 - ) -503 Siddiambor Bazar 
Hyderabad Managing Partner 
Sri Babulal Jain S / o Santulal 
Gyanbagh colony, Hyderabad . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(Transferor) 


(2 ) Shri M . D . Kedia Charities 

Muktiyar Gunj, 
Hyderabad , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, if any , 10 the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a perial of 30 days 
from the service of notice on the respective per 
sons , whichever period cxpires later . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 
Ref. No . RAC 446 /80 -81 - .Whereas, I, S . GOVINDA 
RAJAN , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
locome-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
10f the said Act ) , bavo reason to believe that the 
immovable property , having A fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No . 15 - 1-503/B /14 & 15 situated at Siddiamber Bazar , 
Hyderabad 
(and more fully described in the schedule annexed hercto ), has 
been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) 
in the Office of the Registering Officer 
at Doodbowli on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
matkel value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immova 

able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the official 
Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, sball bave the same meaning as given 
in that Chapter . 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the liablilty 

of the transforor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aggets which have not been or which 
ought to bo disclosed by the transfereo for the 
purpose of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


Shop No . 15 -1 -503/ B /14 & 15 at Fcelkhanna Siddiamber 
hazar, Hyderabad area 396 -86 sq . yards registered with Sub . 
Registrar , Doodhowli -Hyderabad vidc Document No . 780 /80). 


S . GOVINDARAJAN 

Cmpetent Authority 
Inspecting Assistant Conumissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 3- 3 - 1981 
Scal : 


5106 


| THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 11 , 1981 (CHAITRA 21, 1903 ) 


(PART III - S & c . 1 


- 


: - - 2 - 9ZYS 


IS 


FORMS ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March , 1981 
Ref. No. RAC 447/80 -81 — Whereas I, S. GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , havo reason to believe that the immov 
able property having a fair market valge exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Land No . Ito 115 situatod at Nagarun villago RR Dt 
(and more ſully describd in Ilic Schedule annexed hereto ), has 
been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) 
In the office at Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
murket value of the aforesaid property, and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( 1) ( 1) Smt. Attili Balamna W /o Late Sri Balaiah 
( 2 ) Sri Attili Pentaiah $ / o 

Do. 
(3) Sri Attili Jnaneswar S /o Sri Balalah 
(4 ) Smt. Attili Shakuntala 

W /o Sri Pandu 4 -2 -80 old Bhoiguda , 
Sccundorabad . 

( Transforor) 
2 ) (1) Smt, M . Kamala W / o Ramamohana Rao 2 -2-647/ 

185 Central Excise Colon y, Hydorabad 
(2 ) Smt. V . Pattabhiravamma W /o Anjaneyulu 

Varąhapatnam PI O Kaikalur Taluk Krishna Dt. 
(3) Smt. Balusu Bharathi W /o Nageswar Rao 

Tiruvuru Krishna Dt 
(4 ) Smt. B . Seethaniahalaxmi W /o Sri Visweswara 

Rao Nallakunta , Hyderabad 
(5 ) Smt. Kaza Saraswatamma W /o Venkata Ratnam 

Seothanapalli Kaikalur Krishna Dt 
(6 ) Sri Bojella Prasad S /o Satyanarayana 

Ramannapota Khammam dt 
(7) Smt. Jayti Sowhagyamına W /o Heinadri 

Chandrala Krishna dt 
(8) Muktinani Amareswar Rao S /o Venkatesware 
Ruo Dondapadu Gudivada Taluk Krishna dt. 

(Transferec ) 


proporty 


Objections , if any, to the acquisition of the sald 
may be made in writing to the undoraigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever porlod explres later ; 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and for 


( b ) by any other person interestod in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horola As 

aro dofined in Chaptor XXA of the vald 
Act , shall bibve the tapo meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any locomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trarsferee for 
the purposes of the Indian Incone-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Land No 1 to 115 (Block A ) forming part of Survey No 
575 , 576 , 578 , 579 and 582 situated at Nagaram villago , 
Medchal Taluk R . R . Dt registered with Sub -Rogistrar 
Hyderabad vido Document No : 7504 /80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango , Hydorabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 3- 3-1981. 
Soal : 
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FORM I. T. N .S.- - - 


( 1) Sri G . Narasimha Rao 
250 /3RT Sanjoevareddy Nagar 
Hyderabad 


( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) Smt. V . Lakshmi Jayaprada Devi 

5 - 9 - 110 Public Garden Road 
Nampally Hydorabad 


GOVERNMENT OF INDIA 


Transferec) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Hyderabad , the 3rd March , 1981 
Ref. No RAC 448 /80 -81 — Whoreas, I S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value excceding Rs. 25,000 / 
and bearing 

No 333 /LI/2RT situated at Sanjecvareddy nagar colony 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been trasferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hoiein 9 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning us given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act. in 
respect of any income arising from the transfer, 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trasferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House No 333/LI/2RT Sanjeevareddy Nagar colony 
Hydorabad area 267 -21 sq. yardz register: 1 with Sub -Regiatras 
Hydorabad vide Documont No : 7975 /80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Compotent Authority 
Inspucling Assistant Commissioner oflong- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notico under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 3-3- 9181. 
Seal : 
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FORM ITNS - - 


( 1) M /s Srinath Construction Co . 

5 - 8 -612 Abid Road 
Hyderabad 


( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961(43 OF 1961) 


(2 ) Sri Syed Kutbuddin 

16 -4-512 Chanchalguda 
Hyderabad 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RNAGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March , 1981 
Ref. No. RAC No 449/80 -81 — Whereas, I, S. GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding, 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Flat No. 302 in 1- 1-58 /1 situated at S .D . Road Secundera 
bad 
( and more fully described , in the Schedule annexed hereto ) , 
has becn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 

at Secunderabad on July 80 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
Herefor by more than fiftoen per cent of such apparent 
Cutsideration and that the consideration for sucb transfer 
ili agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of . 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the samo mcaning as given in 
that Chapter 


(a ) Caciltating the reduction or evasion of the llabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


TILE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Fla . No , 302 3rd floor 1- 1--8 /1 10 58 / 11 S .D . Road , Secun 
derabad arca 1000 sq . ft registered with Sub - registrar Secun 
derabad vide Docum ;nt No: 1854/80 . 


S. GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby loitlato procoedings for the acquision of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namoly : 


Date : 3 - 3 - 1981 
Seal: 
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FORM ITNS 


( 1 ) M /s Srinath Construction Co . 

5 -8 -612 Abid Road 
Hyderabad 


(Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) Sri Mohd Nasceinuddin Ahmed 

Clo Sri M . F . Ahmed Advocate 
16 - 11- 20 / 1/4 Salceninagar Colony 
No 2 Mulakpci Hyderabad 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferco ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho andon igned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 
Ref . No. RAC 450 /80-81 —– Whereas, I S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269 -B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value oxceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. Flat No. 304 situated at 1-1 -58/1 to 58 / 11 S .D . Road , 
Secunderabad 
( and more fully described in the schedule annexed bereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
narket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
consideration for such transfer as agreed to between the par 
ties has not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this potio . 
in the Official Gazetto or a period of 30 days trom 
the servico of notice on the respective persons 
whichever period oxpiros lator; 


( b ) by any other person intorested in the mid Immo 

able property within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

aro dofined in Chaptor XXA of tho mald 
Act, shall bave tho samo meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liablity 

of tho transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A flat No 304 Zri floor 1-1-58 / 1 to 58 /11 S.D . Road Socun 
derabad Arta 1302 sq . ft . registered with Sub -Registrar Secun 
derabad vide Document No : 1853 /80 . 


( 6 ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act or the Woalth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 
( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following persons 
Damely : 


3 -3 - 1981 


Date : 
Seal 
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NOTICB UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(1) (1) Sri K . Nagireddy Slo Late Samireddy 

(2 ) Sri K . Eswar Reddy 
(3) Sri K . Laxma Reddy 

R /o Hussaini Bagh H . No. 2 -66 Old Boinpally , 

Secunderabad 
(4 ) M /s K . Ashok Rao Ropresentod by its partner 
K . Ashok Rao 3 - 5 - 1114 Ramkote Hyderabad . 

( Transferor) 
(2) St. Mary Co- operative House Building 

Society Ltd represonted by its President 
und Socrotary Sti Stanis Lans 
& J. H . Sharma 
Both R /O S Mary High School, 
Secunderabad. 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersignod : 


property 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 4th March 1981 
Rof No. RAC 451 /80-81~ Wheroas, I $ . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horolnafter referred to 
as the said Act ), havo reason to bellove that the immovable 
property , having a fair market valuo excoeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Agl. land situated at Boinpally Secundorabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad-west on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fuir market value of the aforesaid property and I have 
reason to bolivo that the falr market value of the property 
as aforesaid excceds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :-- 


( a ) by any of the aforesaid persons within & period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone 
whichever period expiros later : 


(b ) by any other person interested in the said inmoy. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Officiál Gazetto . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions usod horoln AS 

Aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chaptor , 


(n ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


which ought of the Indian Act, or the 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the sald Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land part of Survey No 69 admeasuring 39 

Agricultural land part of Survay No 69 admoisuring 39 
guptas situated at Boinpally village Secundorabad registered 
with Sub- Registrar Hyderabad Wost vide Document No : 
1831 / 80 


S GOVINDARAJAN 

Compotent Authority 
Inspecting Asyistant Commissioner of Income-tax, 

Acquigltion Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 4 -3- 1981 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) ( 1) Smi Gunnirctiy Draupati Devi W /o Sri Chalapati Rao 

2 ) Sri G .V . Jagadish 
3) Sri G . Muralikrishna 

1 - 10 -125 Aghoknagar, Hyderabad 
4) Sri Lokanuihan H . No. 1- 1- 781 Gandhinagar 

Hyderabad 
(5 ) Sci G . Ramakrishna Sai S /o Chalapati Rao 
1- 1- 384 Gandhinagar Hyderabad 

( Transferor) 
(2) (1) Smt Potail Vimalamna Yadav 

( 2) Sri Potail Krishna Yadav 
(3) Sri Potail Gopal Yadav 
23-6 - 748 Chandulal Bela Hyderabad 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the asquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 4th March 1981 
Ref . No. RACI 452 /80 -81 — Whereas, I S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
No . 1 - 10 125 & 125 /1 situated at Ashoknagar Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on July 198 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to bellove that the fair market valuo of tho 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said Instrument of transfer with the object 
of : — 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
hte service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EPXLANATION : - - The terms and cxpressiong used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo mcacing as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the gald Act, in 
reapect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House No 1-10 -125 and 125 /1 Ashoknagar Hyderabad 
area 585 . 75 sq yards rogistered with Sub -Registrar Hydgrabad 
vide Doc. No 7044/8 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Agglstant Commissioner of Income- tat, 

Acquisidon Ranzo , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following persons, 
namely : 
38 – 16GT/81 


Date : 4-3- 1981. 
Seal : 
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[ PART 111- SO . I 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri/Shrimati/Kumari M / s. Hyderabad Builders, 5 -9 - 59 , 

Bashirabagh , Hydorabul, Represented by Sri Ghiaşuddin 
Bubukhin S /o L2de A , K . Babukhan , " Nishat Manzil " 
6 - 3 - 1 | 11 Somujiguda, Hydorabad , 

( Transferor) 
(2 ) Sri Syed Moinuddin Hussain 

11-5 -255, Lal Tokdi, 
Hyderabad 

(Transforee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectious, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this aodice 
in the Offcial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons. 
whichever period cxpires later . 


(b ) by any other person interested in the said Immova 

ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 
Rof. No. 493 /80 -81 – Whereas, I S. GOVINDARAJAN 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the in 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Flat No. 106 -Floor -1 situated at Deccan Towers, Bashir 
garh , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the Office of the Registering Officer 
at Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
Market valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftuon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer AS agreed to beween the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION 


The terms and expressions used herein a 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the roduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No : 106 in Ist Floor in the Minar Apartmonts in pre 
misas No. 9- 9-59 , Bashirbagh , Hyderabad , (known as DE 
CCAN TOWERS) with built up arça of 1020 sq. ft. registered 
with Sub -Registrar , Hyderabad vide Document No : 7981 /80 . 


(b ) facilitating the cancealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of - 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Hyderabad , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the sald Act to the following 
persons, namely : 


Dite 3-3- 1981. 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) M /8, Hyderabad Builders , 5 -9 - 59 , Bashirbagh , 

Hyderabad , Roprosented by Sri Ghiasuddin Babu 
khan , S / o Lato A . K . Babukhan " Nishat Manzil" , 
6 -3 -1111 Somajiguda , Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. G . Laxmi Devi , 202 Mogul Apartments , 
Doccan Towns, Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona , 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 
Ref. No. RAC /494 /80 -81 — Whereas, I S . GOVINDARA 
JAN 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Lacome -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. Flat No ./ Floor- 3 situated at Decan Towers, Bashirbagh , 
Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which 19 less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bave reason to 
believe that tbe fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arialog from this transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, of the Wealth -tuy 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat No . in 3rd Floor in theMogul Apartments in preiniges No. 
5 - 9 -59, Bashirbagh , Hyderabad (known as DECCAN TOWER 
with built up area of 1980 sq . ft. registered with Sub -Registrar , 
Hyderabad Document No : 6679 / 80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub -section 
( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following per 
sons, namely : 


Date : 3 -3 - 1981. 
Scal : 
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PART III - Sec . 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) M /s. Hyderabad Builders , 

5 -9 -59, Bashirbagh , Hyderabad . 
Ropresented by Sri Gbiasuddin Babukhan S /o Lato 
A . K . Babukhan, “ Nishat Manzil " , 
6 - 3 -1111 Somajiguda , 
Hyderabad. 

( Transforor) 
(2 ) Sri A . Premkumar Roddy 

Director, Adam Electrical Manufacturing Company , 
Kadiyam - 533126 - R , G . Dt. AP 

( Transforeo) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period oxpiros lator: 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
AQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March , 1981 
Ref. No. 495/80- 81 - Whereas, I S . GOVINDARAJAN 
being the Competent Authority under Section 
269- B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (herola 
after referred to as the said Act ), havo roason to bellove 
that the improvable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 

No . Flat No : 601-Floor -6 situated at Deccan Towers , 
Bashirbagh, Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Hyderabad on July, 1980 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excecus the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por Oent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated lo the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo proporty , within 45 days from the date of the 
publication of this notico lo the Oficial Gazetto , 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho same meaning as glven in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the raid Act, lo 
respect of any income artslog from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any inconie or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Hat No. 601 in 6th Floor in the Mogul Apartments in 
premises No. 5-9-59 , Bashirbagh , Hyderabad (known as 
DECCAN TOWERS) with built up aroa of 1410 sq . ft . registered 
with sub-Registrar, Hyderabad vide Document No : 6677 / 
80 , 


S. GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting -Assistnt Commissioner of Iacomo-tex, 

Acquisition Rango , Hyderabad . 


Nuw , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under qub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
persung, namely : 


Date : 3 - 3 - 1981 
Soal ; 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) M /s. Hyderabad Builders, 5 -9 - 59 , Bashirbagh , 

Hyderabad . Represented by Sri Ghiaguddin Babukhan , 
S /o Late A K Babukhan, " Nishat Manzil" 
6 - 3 - 1111 Somajiguda, Hyderabad . 

( Transferor) 
(2 ) (1) Smt. Ch . Brahmanande Reddy 

( 2) Smt. Ch . Ratna Manikyam 3 -4 . 421 /4 
Sringampally, Hyderabad , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the data of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette , 


Hyderabad , the 3rd March , 1981 
Ref. No. RAC 496 /80 -81 — Whercas, I S.GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and boaring 
No. Flat No. : 103 - Floor - 1 situated at Deccan Towers, 
Bashirbagh , Hyderabad, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) , in the Olce of the Registering Officer 
at Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforosald property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxccrds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the iustrument of transſer 
with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and cxpressions used herein as 

are defined in in Chapter XXA of tho gald 
Act, shall havo the samo meaning as glyon 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoc for 
tho purposos of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat No : 103 in Ist Floor in the Mogul Apartments in pre 
mises No . 5 - 9 - 59 , Bashirbagh , Hyderabad (known as DECCAN 
TOWERS) with built up area of 1340 sq . ft. rogistered with 
Sub -Registrar, Hyderabud vido Document No : 6676 /80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of section 269 -C of the 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Dato : 3 - 3 -1981 
Seal 1 
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[PART II - Sec . 1 


FORM I. T .N .S . — 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) M /s. Hyderabad Builders , 5-9 -59, Bashirbagh , Hy 

derabad 
Represented by Sri Ghiasuddin Bahukhan 
S / o Late A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil ” . 
6 - 3- 1111 Somajiguda , 
Hyderabad. 

( Transferor) 
(2 ) Sri Suresh Kumar Carg , 

Flat No, 501 
Mogul Apartments , 
Deccan Towns, Bashir Bagh , 
Hyderabad. 

(Transferce) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions , if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March , 1981 
Ref. No. 497/80 -81 - Whercus, I S . GOVINDARAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the snid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing . 
No. Flat No. 501- Floor-5 situated at Deccan Towers , Bashitbagh 
Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 ot 
1908 ) in the office of the Registeriog Officer at 
Hyclerabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteçn per cent of such Apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period expires tater ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the publi 
catiop of this notice in the Official Gazelle . 


EXPLANATION : - The terms and expression used heroin as 

aro dofined In Chapter XXA of the said Act, 
shall the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the tragsfcror to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arislog from the transfer; 
and /or 


THB SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed hy the transferee for 
thọ purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No : 501/ in 5 Floor in the Mogul Apartments in 
premises No, 5- 9- 59, Bashirbagh , Hyderabad (known as 
DECCAN TOWERS) with built up area of 1410 sq . ft. regis 
tered with Sub -Registrar, Hyderabad vide Document No : 
6675 /80 

S . GOVINDARAJAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 
Date : 3-3 - 1981 
Seal : 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesafd property by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely :-- 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE 
INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) M /s. Hyderabad Builders , 

Bashirbagh , Hyderabad . 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan 
S /o . Late A , K . Babukhan , 
" Nishat Manzil" , 
6 -3 - 1111 Somajlguda, 
Hyderabad . 

(Transferor) 
(2) Smt. P. Krishnam Raju , 

C /o Sri M . S. Raju , 
Asstt. Engineer , SE operation - Rural 
Mint Compound , Hydorabad . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in witing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March , 1981 
Ref. No. RAC 498 /80 -81 - Whereas , I S . GOVINDARAJAN 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believo that the immovable 
property, having a fair market value excoeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Flat No. : 603 /Floor B -6 situated at Deccan Towers , 

Başbirbagh , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in thc office of the Registering Officer at 
Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolieve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said Instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of pub 
lication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall havo the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the said Act, lo 
respoct of any incomo arialog from tho transfer; 
and /or 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which bave not been or which 
ought to be disclosed by tho transferee for the pur 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1937 
(27 of 1997 ) : 


THE SCHEDULE 


Flat No. 603 in 6 Floor in the Mogul Apartments in pre 
misos No. 5 .9 - 59 , Bashirbagh Hyderabad (known as PECCAN 
TOWERS) with built up area of 1340 sq . ft . registerod with 
Sub -Registrar, Hyderabad vide Document No : 6674 /80 , 

S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commisioner of Income tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 
Date : 3- 3 -1981 
Seal ; 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
afo gald property by the issue of this notice under sub 
sccti mn ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the following 
persons, naipoly : 
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(Part III.. . SEC . 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OP 1961 ) 


(1) M /s. Hyderabad Builders , 

5 - 9- 59, Bashirbagh , Hyderabad . 
Representod by Sri Ghiasuddin Babukhan S /o Lato 
A . K . Babukhan, 
" Nishat Manzil " , 
6 -3 -1111, Somajiguda , 
Hyderabud . 

( Transferor) 
(2) Smt. Khaja Hamooduddin , 

303 Mogul Apartments, 
Deccan Towers , Hyderabad . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDJA 


Objections, if any, to tho aquisition of the said 
may be made in wrlting to the undersigned : - - 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March , 1981 
Ref. No . 499/80 - 81 — Whercas, T S . GOVINDARAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believo that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25,000 / - and bearing 
No. Flat No . : 303/Floor- 3 situated at Deccan Towers , Bashir 
bagh , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beca transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
tharı fifteen per cent of such apparent consideration and tbat 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period explres later ; 


( b ) by any other porson interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Odcial Gazette , 


FXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall bavo the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be dişclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1927) ; 


Flat No : 303 in 3 Floor in thoMogul Apartments in premisce 
No. 5 -9 -59 , Bashirbagh , Hyderubad (known as DECCAN 
TOWERS) with built up area of 1340 sq . ft . registered with 
sub -Rogistrar, Hyderabad vide Document No: 6673 180 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissiner of Income-tax , 

Acquisitin Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing porsons, namely : 


Date : 3-3-1981. 
Scal : 
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FORM ITN 


- 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(1) M /s. Hyderabad Builders, 5-9 -59 , Bashirbagh , 

Hydorabad. 
Represented by Srl Ghiasuddin Babukhan 
S /o Late A . K . Babukhan , 
“ Nishat Maniji" , 
6 - 3- 1111 Somajiguda , 
Hyderabad. 

( Transferor ) 
(2) Smt. Azizunnisa Bogum , 

H . No. 11 - 1- 268 
Azampura , Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March , 1981 
Ref. N . 300 /80 -81 - Whercas, I S . GOVINDARAJAN 
being tho Competent Authoity under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as tho sald Act ) , have reason to bellove that the immovablo 
property , having a fair market valuo acooding 
Rs, 23,000 / - and bearing No . 
Flat No. : 601/Floor-6 situated at Deccan Towers , Bashir 
bagh , Hyderabd 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 

at Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the for 
market value of the aforesald property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apperont consideration and that 
tho consideration for such transfer as Agrood to betwcor the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respectivo persona, 
whichever period oxpire lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notico In the Official Gazetto. 


EXPLANATION : — The terms and exprossions used herein - 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

of the transferor to pay tax under the sald Act, la 
respect of any income arialng from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitatiog the conocalment of any income or any 

moneys or other mascts which have not boua or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Weath - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat No : 601 ln 6 Floor in the Minar Apartments in pre 
premisos No. 5- 9 -59 , Bashirbagh , Hyderabad (known as 
DECCAN TOWERS) with bullt up arca of 1264 sq . ft. regis 
tored with Sub -Registrar , Hyderabad vide Document No : 
6671 / 80 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 
39 - 16GI/ 8 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 
Dato : 3 - 3 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THÐ INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) M /s. Hyderabad Builders, 5- 9- 59, 

Bashirbagh , Hydorabad , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan 
Slo Lato A , K , Babukhan , 
" Nishat Manzil" , 
6 -3 - 1111 Somajiguda , 
Hyderabad, 

( Transferor) 
(2 ) Smt. Zebra Batul Begum ; 

Flat No . 402 
Minar Apartments, 
Deccan Towers, 
Hyderabad . 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 3rd March , 1981 


Objections , if any , to the acquisition of the said property . 
may be made in writing to the undersigncd : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice : 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo perBODS, 
whichever period expires later; 


Ref. No . RAC 501/80 - 81 – Whereas, I, S . GOVINDARAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (horotnaftor roforrad 
to as thc said Act ) , have reason to believe that the im 
movablo property , having a fair market valuo exccding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Flat No.402 /Floor 4 situated at Deccan Towers , Bashir 
bagh, Hyderabad 
( and more fully described in tho Schedule anaoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) , in the office of the Registoring Officer at 
Hydcabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thoroforo by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for which transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said , lomov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : — The terms and exprossions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaniog as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any lacomo arising from tho tragator ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealmont of any incomo or any 

moneys or other aggcts which have not been or 
which ought of be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indlan Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Welth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat. No : 402 in 4 Floor in the Minar Apartments in pre 
miscs No . 3 -9 -59 , Bashirbagh , Hyderabad (known as DEC 
CAN TOWERS) with built up area of 1284 sq . ft. registered 
with Sub -Registrar, Hyderabad vide Document No : 6670 / 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisitiop Range, Hyderabad , 


Now , therefore in pursuance of Section 268C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
ection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
af persons , namely : 


Dato : 3 - 3 - 1981, 
Seal : 
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FORM LT.N . S. — 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


(1) M /s . Hyderabad Builders, 

5 . 9 - 59 , Bashirbagh , Hyderabad . 
Represented by Su Ghiasuddiu Babukhan 
S /o . Late A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil" , 
6 -3 - 1111 Şomajiguda, 
Hyderabad . 

( Transforor) 
(2 ) (1) Miss . K . Swarup Rani Reddy 
(2) K . Sunil Reddy , 905, Minar Apartmonts ; 
Doccan Towers, Hyderabad , 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

145 days from the date of publication of this notion 
in the incial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persons, 
whichever period expires lator; 


Ref . No. RAC 502/80 -81 — Whereas, I, S. GOVINDARA 
JAN 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
88 the wald Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo cxccoding Rs. 25 ,000/ 
and bearing 
No, Flat No. 905/ Floor 9 situated at Deccan Towers , 
Bashirbagh , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule anacxed hereto ) 
has been transforred under the Registration Act 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
tban fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the bald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this podco in the Oficial Gazotto . 


EXPLANATION :-+- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning an given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the Jlabuilty 

of the transferor to pay tax under the sald Act , lo 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
und /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which huve not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


· Flat No. 905 in 9 Floor in the Minar Apartments in pre 
mises No. 5 -9 - 59 , Bashirbagh , Hyderabad ( known as DEC 
CAN TOWERS) with built up area of 1020 sq . ft. registered 
with Sub -Registrar, Hyderabad vide Document No : 6669 / 
80 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
*Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this dotice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the wald Act, to the follow 
ing persons , namely : 


S . GOVINDARA JAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acqu sition Range, Hyderabad . 
Date : 3 -3 -1981 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME - TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) M /s. Hyderabad Builders , 

3- 9 - 59 , Bashirbagh , Hyderabad . 
Ropresented by Sri Ghiasuddin Babukban 
S /o . Lato A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil" , 
6 - 3- 1111 Somajiguda , 
Hyderabad. 

( Transforor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


(2) Sri M , A . Kalim , 707, Minar Apartments, 

Deocan Towers , 
Bashirbagh Hyderabad . 

( Transforee ) 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 3rd March 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersignod : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respoctivo persons 
whichovor porlod expiros lator; 


Ref . No. RAC 503 /80 -81-- Whereas, I, S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) horeinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value cxccoding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 

Flat No. 707/ Floor 7 situated at Deccan Towers , Bashirbagh , 
Hyderabad , 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has bcon transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 

Hyderabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon per cent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer as a grood to botwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


( b ) by any othor person interostod in the said immoy. 

ablo proporty within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazotte . 


BXPLANATION : The terms and expressions used heroin 1 

arc defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chaptor , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Locomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealih -lax Act 
1957 (27 of 1957 ) . 


Flat No : 707 in 7 Floor in the Minar Apartments in pro 
miscs No. 3-9-59, Bashirbagh , Hyderabad (known as DEC 
CAN TOWERS) with built up area of 1020 sq . ft . rogistered 
with Sub -Registrar , Hyderabad vido Document No: 6668 / 
80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -doc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, pumely : 


Dato : 3 - 3 - 1981. 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICĘ UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) M /s. Hyderabad Builders, 

5 -9 -59 , Bashirbagh , Hyderabad . 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan 
S /o . Late A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil" . 
6 -3- 1111 Şomajiguda , 
Hyderabad . 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transfer .r) 


(2 ) Master Niraj Raj, C / Dr. Shyam Raj, 

5 - 9 -713 ; 
Saifabad , Hyderabad . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 


(Transferee ) 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 3rd March 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oilcial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Ref. No. RAC 504 /80- 81 — Whereas, I S . GOVINDARA 
JAN 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value excceding Rs. 25,000 / 
and benring 
loor Flat No. : 906 / F 9 situated at Deccan Towers , 
Bashirbagh , Hyderabad . 
( and moro fully doscribed in tho Schodulo annozod horoto ) , 
has beco transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Hyderabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excueds the apparent consideration therefor by more than 
fiftccn per cent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used horelo as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat No ; 906 in 9 Floor in the Minar Apartments in 
promises No. 5- 9 -59, Bashirbagh , Hyderabad (known as 
DECCAN TOWERS) with built up arça of 1020 sq . ft . registered 
with Sub -Registrar, Hyderabad vide Document No : 6667 / 
80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisiton Range, Hyderabud . 


Now , therefore in pursuancc of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
Ing persons, namely : 


3- 3 - 1981. 


Date : 
Soal : 
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Sec. 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) M /s . Hyderabad Builders , 

5 - 9 -59 Bashirbagh , Hyderabad . 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan 
S / o . Late A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil " , 
6 - 3 -1111 Somajiguda , 
Hyderabad , 

( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) Smt. Lazwanthi N . Moor Jani, 

506, Minar Apartments 
Deccan Towers , Hyderabad -1. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( Transferee) 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Hyderabad , the 3rd March , 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from tho service of notice on the respoctivo persons , 
whichever period oxpires later. 


Ref . No. RAC 505/80 -81 — Whereas, I S . GOVINDRAJAN 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to Ag the said Act ) , have reason to believo that the im 
movable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Flat No : 506 / 5th floor situated at Deccan Towors , 
Bashirbagh , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annoxed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on July , 1980 
for an apparent considerntion which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bave reason to 
belicve that the fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent considcartion and that 
the consideration for such transfer Aş agrecd to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immo 

vable property, within 45 days from the date of 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have been or which 
ought to be disclosed by the transferte for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Flat No : 506 in 5th Floor in the Minar Apartments in pro 
mises No, 5 .9 -59, Basbirbagh , Hyderabad (known as DEC 
CAN TOWERS) with built up area of 1020 sq . ft. registerod 
with sub -Registrar, Hyderabad vide Document No : 6666 / 
80 . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :- - 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 
Date : 3 - 3 - 1981. 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


M /s. Hyderabad Builders, 5 -9 -59, Bashirbagh , 
Hyderabad . 
Reprcsented by Sri Ghiasuddin Babukhan 
S /o Lato A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil " , 
6 - 3 -1111 Somajiguda , 
Hyderabad . 

( Transforor) 
Shri K . J. C . Bose 
Conservator of Forests, 
Anantapur . 

(Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 
Ref. No. RAC 506 /80 -81 - Whereas, I, S . GOVINDA 
RAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Flat No. 503/ 5th Floor situated at Deccan Towers , 
Bashirbagh , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Afteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfor with the object 
of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immav . 

able property within 45 days from the dato , of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expression cord herein as 

aro defined in Chaptor XXA of the said Act, 
shall havo the samo moaning as given in that 
Chapter. 


(b ) facilitating the concealmont of any income or 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Incomc- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act . or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No , 503 in 5th Floor in tho Minar Apartments in pre 
mises No. 5- 9- 59, Bashirbagh , Hyderabad (known as DEC 
CAN TOWERS ) with built up area of 1020 sq . ft . registered 
with Sub-Registrar, Hyderabad vide Document No. 6665 / 
80 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -secti , 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
Damely : 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authortiy 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acqusititon Range , Hyderabad . 
Date : 3 - 3 - 1981 
Scal 
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(1 ) M /s . Hyderabad Builders , 

5 - 9 -59 , Basbirbagh , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan 
S / o Late A . K . Babukhan , 

" Nisbat Mapzil" , 
NOTICE UNDER SECTION 260D (1) OF THE INCOME 

6 - 3 - 1111 Somajiguda , 

Hyderabad. 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(Transferor) 
( 2 ) Sbri Prabhudas G . Kanjani 

C / Hum Song Industries , 

Rajampct Road , Anantapur . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferoo ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of the publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons . 
whichever period expired later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 
Ref. No. RAC 507/80 -81 – Whereas, I, S. GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Flat No. 706/ Floor 7th situated at Deccan Towers , Bashir 
bagh , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 

Hyderabad on July 1980 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforc 
Bald exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of ; 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
poblication of this notice in the Omcial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used horola m 

are defined in Chapter XXA of the said Aut 
shall have tho samo meaning as given in the 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Liability 

of the transforor to pay tax under tho cald Act, in 
raspoct of any incomo urlalag from the truuter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beea or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur . 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -thx Act, 1957 
( 27 of 1997 ) : 


Flat No . 706 in 7th Floor in the Minar Apartments in pro 
misca No. 5 -9 -59 , Bashirbagh , Hyderabad (known as DEC 
CAN TOWERS) with built up area of 1020 sq. ft. registered 
with Sub -Registrar, Hyderabad vide Document No . 6664 / 
80 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the wild 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under rub - soction 
( 1 ) OL Section 269D of the said Act, to the following per 
gons, namely : 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Hydorabad 
Date : 3 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS - - - 


(1) M /s . Hyderabad Builders 

5 - 9 - 59 , Başbirbagh , Hyderabad . 
Represented by Sri Ghiasudan Babukhan 
S /o . Lato A . K . Babukhan , 
" Ni shat Manzil” 
6 - 3 - 1111 Somajiguda , 
Hyderabad , 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transfcror) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Ghummannial Lalchand , 

Clo Karun Watch Co , Hyderabad , 
705, Minar Apartments , 
Bashirbad , Hyderabad . 


Hyderabante, 


der 


(Transforce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the uadorsigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


notice of a perication of this hood of 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad, the 3rd March , 1981 
Rof. No. RAC 508 /80 -81 — Whereas, I, S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 . 000 / 
and bearing 
No . Flat No. : 705/ 7th Floor situated at Deccan Towers, 
Bashirbagh , Hyderabad . 
(and more fully described in the Schedule annexod hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :-- - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ANATION : - The terms and expressions used herein as 

arc dejucd in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chapter, 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or pay 

moneys of other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No. 705 in 7 Floor in the Minar Apartments in pre 
mises No. 5- 9 -59 , Basbirbagh , Hyderabd (known as EDEC 
CAN TOWERS) with built up area of 1020 sq. ft. rogistere 
with Sub -Registrar, Hydorahad vide Document No : 6663/ 


80 , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedins for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the asid Act, to the following 
persons namely : - - 

40 _ 16G1/81 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspectin : Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 
Date : 3- 3- 1981. 
Scal : 
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Hum 


TC 


FORM I.T.N .S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) (1 ) Sri P . Pratap Reddy S / o Raghav Reddy 

6 - 16 Kukatpally Hyderabad 
(2 ) Sri P . Nar asimha Reddy 
6 - 17 Kukatpally Hyderabad 

( Transferor ) 
(2 ) M /s Prabhu Steel Industries (Pvt.) Lid 

Rep by Director M . K , Agarwal 
R /o 2 / 142 Penderghast Road , 
Sccunderabad . 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respoctivo person , 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 5th March , 1981 
Ref. No. RAC 509/80 -81 - Whereas, I S. GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incodle -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have remon to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceedlog Rs. 25, 000 / 
and bearing 

No. Agl. land situated at Kukatpally Hydorabad 
(act moro fully described in the schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act 1908 ( 16 of 1980 ) in the Office of the Registering Officer , 
at Hyderabad West on July 1980 
for un apparent consideration which is less than the fair markot 
value of the aforesaid property , and I have ronson to believo 
that the fair market value of the property as aforesaid excoedo 
the apparent consideration therefor by more than fiftoon per 
cem of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties bas not boca 
truly stated in the said Instrument of transfer with the object 
of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oncial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the llability 

of the transferar to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( 1 ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian Income 
tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act , or the 
Wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Agricultural plot Nos 87 part 88 , 89 , 90, 91 & 92 in Survey 
No. 166 area 3455 sq . yards at Kukatpally Hyderabad rogis 
tered with Sub -Registrar Hyderabad West vido DocumentNo : 
2073/80 . 


Now , wherefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propcity by the logue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following poriont, namely : 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad , 
Dale : 5 - 3 - 1981. 
Seal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(1) Sri B . V . Suresh Reddy 

S /o B . M . Rama Reddy 
G .P . A . Holder B . M . Rama Redy 
H . No . 10 -2 - 320 Wot Mandpally 
Secunderabad. 

( Transforor) 
(2) The Sanjivaiah Nagar Co-operative Housing 

Building Society Ltd 
Reg . No. T . B . C . 55 
Secunderabad . 

(Transfor ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 5th March , 1981 
Ref. No. RAC No 510 /80 -81 - -Whereas, ( S . GOVINDA 
RAJAN 
boing the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovablo pro 
perty , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / - and 
bearing 

No. Plot of land situated at Thokatta Village , Secunderabad 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Secunderabad on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe tont the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tbc consideration for such transfer as agreed to betwecn the 
perfics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within 4 porld 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notics tho Onicial Gutte or + poriod of 30 
days from the sorvice of notice on the respoctive 
persons, whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act. 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


All that plot of land In Sy. No 199 Area 1 acre a situated 
at Thokatta village Bownepally Secunderabad , registered with 
Sub -Rogistrar Secundorabad vide Document No : 1909 /80 . 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
persons, namely : 


S . GOVINDARAJAN 

Cometent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 
Date : 5 - 3 - 1981 . 
Seal : 
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FORM NO . I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1) M /s . Hy Fed Poultry & cattle foods 

Bashcor bagh Hyderabad Rep . By Partner 
Sri Muneeruddin Shaik Imam 
S / o Late Moinuddin Shaik Imam 
16 - 8 - 243 /2 Malakpet Hyderabad , 

( Transferor ) 
M /s Hy Sky Builders 
Basheer Bagh Hyderabad 
Rep . By Partner Sri Vikaruddin Shaik 
Imam S /o Late Moinuddin Shaik Imam 
16 -8 -244 Malakpet Hyderabad , 

( Transferee) 


(2 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


Hyderabad , the 5th March 1981 
Ref. No. RAC 511/80 -81 — Whereas, 1 S. GOVINDARA 
JAN 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the Inconxe -tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinatfter referred 
to as the said Act ) , have reason to bellove that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 

No. open plots situated at Dilsukhnagar village , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on July, 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
bald excoods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of guch apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immove 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazettee . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating tho reduction or cvasion of tho Liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other aggets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfeice for the purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ), or the said Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Two open plots situated at Dilsuknagar villago Gaddian 
naram Charminar Taluk Hyderabad urban Dt No. 9 - 14 Area 
731 sq . yards registered with sub -registrar Hyderabad vide Doc . 
No, 7391/80 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, pamely : 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad, 
Dato : 5- 3- 1981 , 
Seal : 
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FORM ITNS — 


(1) Sri Ravipati Balaramuiah S /o R . Nagaiah 

Vetapalem village Tenali Taluk 
Guntur dt 
Residing at 6 /13 Brodipet 
Guntur 2 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Sri Kondabolu Krishna Prasad 

S /o Dr K . Basava Punnaiah 
Ring Road , Guntur-6 


( Transforce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hydesbad , the 5th March , 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. RAC 512 /80 -81 — Whereas, I S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the suid Act) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 

No Land at situated at Sahebnagar Khurd village , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property, and I have 
reason to believe that the fais market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : --- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land in Survey No 51 Sahebragar Khurd village Hayath 
nagar Taluk R . R . Dt area Ac. 2 .40 conts registered with 
Sub -Registrar Hyderabad vide Document No: 7908 /80 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
log persons , namely : 


Date : 5 - 3 - 1981. 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Sri Devnent Vonkata Rao 

S / o Sita Ramaiah 2789 G . Shallow Ford Road 
N . E . Charublee G . A . 30341 USA 
G .P . A . Smt. D . Seshirekha 
W /o D . Sitharamayya C . A . Tilak Roud , 
Hyderabad 

( Transfer or ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Dr B . Narasimha Reddy 

S /o G . Gal Reddy 
Poddur Village, Nagar Kurnool Taluk 
Mahaboobnagar Dt. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


( Tranfero ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Hyderbad , the 5th March 1911 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from thc date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. RAC 513 /10-81 — Whereas, I S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Inconic- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horcinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 

No. 1 - 10 -47/ 1 situated at Ashoknagar Hyderabad 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Olicet 
at Hyderabad on July 1980) 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property us afure 
suid exceeds the apparent considerution therefor by inore 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for which transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instruerant 
of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immoy. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein aus 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arislog from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No 1- 10 -47 /1 Ground floor arou 571 sq . yards at 
Ashoknagar Hyderabad registered with Sub-Registrar Hy 
derabad vide Document No: 7006 /80 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of thọ said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 5 - 3 - 1981. 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) M /s . 1 Iyulerabacl Builders , 

5 - 9 - 59, Bashirbagh , Hyderabad . 

Represented by Sri Ghiasudilin Bzbukhin 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

Slu . Lule A , K . Biibukhan , 

Nisbat Manzil " , 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

6 - 3 - 1111 Somajiguda , 
Ifyderabad , 


( Transforor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Nikret Qadri, 

Flat No . 901, 
Minar Apartments, 
Bashocr Bagh , Hyderabad . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


(Transforeo ) 


Hyderabad , the 3rd March , 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


(a ) by any of the aforesald persons within & period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever perlod expires later; 


Ref. No. RAC 453/80 -81 — Whercas, I S. GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
tho said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Flat No. : 901 situated at Deccan Towers , Bashirbagh , 
Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transfererd under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 

at Hydorabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftceu per cert of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
trenofer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 43 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

aro defined in Chapter XXA of tho aid Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Flat No : 901 in 9th Floor in the Minar Apartments in 
premisos No. 5- 9 -59, Basbirbagh , Hyderabad (known as 
DECCAN TOWERS) with built up area of 1020 sq . ft. rogis 
tered with Sub -Registrar, Hyderabad vide Documont No : 
7781/80 . 


( h ) faclitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Comnişsioner of Income-tax , 

Acquisition R1113 :, Hyl:" 2bul. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby iniliate proceedings for the acquisition of the 
aforesvaid property by the issue of this notice under sub 
Seclion ( 1 ) of Section 269D) of the said Act to the follow 
ing persons namely :- . 


Date : 3 - 1.13 . 
Seal: 
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Form 


I. T . N . S . 


( 1) M /s . Hyderabad Buildors, 

5 - 9 -59 , Bashirbagh , Hyderabad . 
Represonted by Sri Ghiasuddin B . bukhin 
S /o . Lite A , K , Babukhan , 
" Nishut Manzil " , 
6 -3- 1111 Somajiguda , 
Hyderabad . 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Smt. Dhanoon R . Roopani, 

3 -4 -863, 
Barakatpura , Hyderabad . 


( Transferoo) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 3rd March , 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons. 
whichever period expires later; 


Ref. No. RAC 454 /80 -81 - Whereas, I S. GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have TCASOn to believe that the immovable 
property , having a fair market value excoeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 

Flat No. : Floor-3 situated at Deccan Towers , Bashirbagh , 
Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been trasferred under tho Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Hyderabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforosaid 
excecds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent considoration and that 
the consideration for such transfer as agrced to between tho 
particx has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of - 


(b ) by any other person intercstod in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein 29 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
oball have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax wodor the bald Act. in 
respect of any income arising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No : in 3rd Floor in the Mogul Apartmonts in pre 
miscs No. 5- 9- 59 , Bashirbagh , Hyderabad (known as DĘC - 
CAN TOWERS) with built up area of 1410 sq . ft . rogisterod 
with Sub -Registrar, IIyderabad vide Document No : 7782/80 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

mopeys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the trasferoo for 
the purposes of the Indian Jacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition , Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 3 - 3 - 1981. 
Scal : 
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FORM I. T.N .Ş. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


(1) M /s . Hyderabad Builders , 

5 -9 -59 , Bashirbagh , Hyderabad . 
Represented by Sri Ghiaguddin Babukhan 
S /o . Late A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil " 
6 - 3- 1111 Somajiguda, 
Hyderabad . 


( Transforor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) Smt. Pushpa Madekar , 2 -1-454 , 

Laxmi Vilas, Nullakunta , 
Hyderabad 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSJONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


( Transferoc ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made iņ writing to the undersigned : - - 


Hyderabad, the 3rd March , 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires lator ; 


Ref . No. RAC 455/80 -81 — Whercas. I S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Iocomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
Flat No : 201/2nd Floor situated at Doccan Towers , Bashir 
bagh , Hyderabad . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesail property and I have reason 
tu believe that the fair market value of the properly as afore 
suid excceds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideation and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by sy other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notico in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expreggions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning at glvon 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No : 201 in 2nd Floor in tho Minar Apartmonts in pro 
mises No . 5 - 9 -59 , Bashirbagh , Hyderabad (known as DEC 
CAN TOWERS ) with built up area of 1284 sq . ft , registered 
with Sub -Ragistrar , Hyderabad qvide Document No : 7783/80 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range . Hydorabad , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
iog persona , namely : 
41 - 16GI/81 


Dato : 3-3 - 1981. 


Seal : 
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FORM ITNS 


(1) M /s. Hyderabad Bulldors , 

5 - 9 -59 , 
Bashirbagh , Hyderabad . 
Represented by Sri Ghiaguddin Babukhan 
S /o. Late A .K . Babukhan , 
" Nishat Manzil" , 
6 - 3 - 1111 Somajguda, 
Hyderabad. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2) Sri Şurjeet Marwa , 

Flat No , 602 
Minar Apartments, 
Deccan Towers , 
Hyderabad , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


( Transferee) 


Hyderabad , the 3rd March , 1981 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho sorvice of notice on the respectivo persona , 
whichever period oxpirar later. 


Ref . No. RAC 456 /80 -81 — Whereas, I S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority ander Soction 269B of 
the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) (horoldattor roforrod 
to as the said Act ), bave reason to 
believe that the immovable property , having a falr market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Flat No. : 602 /6th Floor situated at Ducan Gowers , 
Bashirbagh , Hyderabad . 
(and moro fully describod in the Schodulo annexed horsto ) , 
has boon transforrod under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the proporty as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therofor by moro than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to botwcon tho 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the obloct of : 


( b ) by any other person interested in the said im 

moyable property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :- - Tho torms and expressions used horoin us are 

defined in Chapter XXĄ of the sald Act 
shall have the samo moaning as givon in that 
Chapter, 


(A ) fucilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act la 
rapoct of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No : 602 in 6th Floor in the Minar Apartments in pro 
mises No . 5 - 9 - 59 , Bashirbagh , Hyderabad (known as DEC 
CAN TOWERS) with built up area of 1284 sq. ft. registered 
with sub-Registrar , Hyderabad vide Document No: 7784 /80 . 


( b ) facilitating the concealmcot of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1937 ) ; 


S . GOVINDRAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of locomo-tax , 

Acquision Rango, Hydorabad 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I horoby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the loue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 3-3 -1981. 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) M /s. Hyderabad Builders, 

5 -9 -59 , Bashirbagh , Hyderabad . 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan 
S /o Late A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil" . 
6 - 3 - 1111, şomajiguda , 
Hyderabad, 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Miss Rizwana Begum , 

Minar Apartments , 
308, 3rd Floor, 
Deccan Towers , 
Hyderabad . 


( Transferce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 
Ref . No. RAC 457 /80 -81 – Whereas, I, S. GOVINDA 
RAJAN , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
locomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinaftor roforrod to 
as the said Act ), have reason to bolleve that tho 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Flat No. 308 /3rd Floor situated at Deccan Towers , Bashir 
bagh , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Hyderabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
properly us aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration, and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period ot 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION :-- - The torms and expressions used heroin AA 

are dofinod in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the wald Act In 
rospect of any income arising from the transfor : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the lodian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat No . 308 in 3rd Floor in the Minar Apartments in 
premises No. 5 - 9 - 59 , Bashirbagh , Hyderabad (known as 
DECCAN TOWERS) with built up area of 1284 sq . ft. rcgis 
tered with Sub - Registrar , Hyderabad yidc Document No. 
7785 /80 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , i nereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isgue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followiog 
persons, namely : 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 
Date : 3- 3- 1981 
Seal : 
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FORM ITNS — 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1) M /s. Hyderabad Builders, 

5 -9 - 59 , Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan 
S / o Late A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil" , 
6 - 3- 1111 Somajiguda , 
Hyderabad , 


( Transforor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Mohd . Wahad Shareof, 
2nd Floor , 
Mogul Apartments , 
Hyderabad 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


( Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sericvo of notice on the respective persons 
whichever period expiros later; 


Hyderabad , the 3rd March 1981 
Ref . No. RAC 458 /80 -81 - Whereas, I, S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Incomic -tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exccoding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Flat No. /2nd Floor situated at Deccan Towers , Başbir 
bhagh , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property 88 afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stuted in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chaptor, 


( a ) facilitating tho roduction or ovaslon of tho llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


money solight to Indian Incoter the 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 1 ) 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No. in 2nd Floor in the Minar Apartments in premises 
No . 9 -9 - 59 , Bashirbagh , Hyderabad (known as DECCAN 
TOWERS ) with built up area of 1020 sq. ft. rogistered with 
Sub -Registrar, Hyderabad vide Document No. 7786 /80 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely :- - 


S . GOVINDARAJAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango, Hyderabad . 
Date : 3 - 3 - 1981 
Seal ; 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 11, 1981 (CHAITRA 21, 1903) 


PART III — SEC . 1 ] 


5139 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) M /s . Hyderabad Builders , 

5 -9 - 59 , Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghaisuddin Babukhan 
S / o Late A , K . Babukhan , 
" Nishat Manzil" 
6 - 3- 1111 Somajiguda, 
Hyderabad. 

( Transforor) 
(2) Miss Ramlal, 101, Citadal, 
Nepcon Road , Bombay-6 . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
nay be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITEON RANGE, HYDERABD 

Hyderabad, the 3rd March 1981 
Ref. No. RAC 459 /80-81 — Whereas, I, S. GOVINDA 
RAJAN , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (horoinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to believe that the im 
movublo property , baving a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
No. Flat No. 504 /5th Floor situated at Deccan Towers , 
Bashirbagh , Hyderabad 
(and more fully , described in the Schedule annexed hereto ), 
has beon transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of tho Registering Officer 

at Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftoch per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for which transfer as agreed to between 
partion has not been truly statod in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facllitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax undor the gald Ast in 
rospoct of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other askets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforoo for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


Flat No. 504 in 5th Floor in the Minar Apartments in pre 
mises No. 5- 9- 59, Bashirbagh , Hyderabad (known as DEC 
CAN TOWERS) with built up area of 1020 sq. ft. registered 
with Sub -Registrar, Hyderabad vido Document No. 7787/80. 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Hydçrabad , 
Date : 3 - 3 - 1981 
Seal : 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
person , namely : 


acting Asistant Comm.Counter in dubai 
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FORM TINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) M / s. Hyderabad Builders , 

5 -9 - 59 , Bashirbagh, Hyderabad . 
Representod by Sri Ghiasuddin Babukhan 
S / o Lato A . K . Babukhan , 
" Nishat Manzil" , 
6 - 3- 1111 Samajiguda , 
Hyderabad . 

(Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) M /s. Kishanchand Sons, 

Clo . Flat No . 508, Minar Apartments, 
Deccan Towers , Hyderabad , 


( Transferee ) 


Objections, if apy, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsimod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 
Ref. No. RAC 460/ 80 -81 — Whereas , I, S . GOVINDA 
RAJAN 
being thọ Competent Authority under Section 269B of 
tho Income- tex Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have rcason to believe that the im 
movable property , having a fair utarkot valuo exceeding 
R9. 25 ,000 /- and bearing 
No. Flat No. 508 /5th Floor- situated at Deccan Towers, Bash 
irbagh , Hyderabad 
( and more fully described , in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforrod under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of tho Registering Officer 
at Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe thut the fair market value of tlıç 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfer 
as agreed to between the partice has not bcen truly stated in 
the said instrument of transfer with tho object of . 


by way of the aforesaid porsons with a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons, 
which period expiros later, 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tho terms and expression , used herein AS 

are defined in Chapter XXA of tho said Act 
shall have the samo meaning as given in the 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, lo 
rospect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


Flat No. 508 in 5th Floor in the Minar Apartments in pre 
miscs No . 5- 9 -59, Bashirbagh , Hyderabad, (known as DEC 
CAN TOWERS) with built up area of 1020 sq. ft . registered 
with Sub -Registrar, Hyderabad vide Document No. 7788 / 


80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , thereforo in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby joitlato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 3 - 3- 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) M /s. Hyderabad Builders , 

5 -9 -59, Bashirbagb , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan 
S / o Lato A . K . Babukhan , 
“ Nishat Manzil " , 
6 -3 - 1111 Şomajiguda, 
Hyderabad . 

(Transforor) 
(2) Master Ajay S. Deshmukh , 

Clo 8th Floor, 
Meenar Apartments , 
Deccan Towers, 
Hyderabad , 

(Transfcree ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to tho acquistion of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March 1981 
Ref. No, RAC (461 /80 -81 Whereas, I, S . GOVINDA 
RAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , hayo reason to believe that the immovable 
proporty , having a fair market value oxooeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
No. Flat No. 8th Floor situated at Deccan Towers , Bashir 
bagh , Hyderabad 
( and more fully doscribed in the Schedule 
annexed hercto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from tho Borvloo of 
notico on tho respective persons, whichovar 
period explres later ; 


( b ) by any other person Interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions usod heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the llablity 

of the transforor to pay tax under tho said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any moneys or other aggets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the said 
Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Flat No : in 8th Floor in the Minar Apartments in premisos 
No. 5 -9 - 59, Bashirbagh , Hyderabad (known A8 DECCAN 
TOWERS) with bullt up area of 1020 sq . ft. registered with 
Sub-Registrar, Hyderabad vide Document No . 7789/80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuanco of Section 26 % , of the sald 
Act , I hereby initiato proccodings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice undor 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 3- 3 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) M /s. Hyderabad Builders, 

5- 9-59, Bashirbagh , Hyderabad . 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan 
S /o . Late A . K , Babukhan , 
" Nishat Manzil " , 
6 - 3- 1111 Somajiguda, 
Hyderabad . 

( Transforor ) 
(2 ) Shri Abdul Khadri Hussain , 

11-5 - 255 , Lal Tekadi, 
Hyderabad. 

(Transferoo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to tho acquisition of the sald property 
may be made in writing to the wdortignod -- 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover porlod expires later ; 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March , 1981 
Ref. No. RAC 462 /80 -81 - Whdreas, I S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bellovo that tho 
immovable property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Flat No. 105 -1st Floor situated at Deccan Towers , Bashir 
bagh , Hyderabad . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering Officer at 
Hyderabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have ronson to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the date 
of the publication of this notico in tho Oficial 
Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo moaning as glven 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or ovaslon of tho llabllity 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any inomo arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
127 of 19 .57 ) . 


Flat No : 105 In Ist Floor in the Minor Apartments in pre 
mises No. 5 -9 - 59 , Bashirbagh , Hyderabad knonw as DEC 
CAN TOWERS) with bullt up area of 1020 sq . ft, registorod 
with Sub -Registrar, Hyderabad vido Document No : 7790 / 
80 , 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , 1 hereby Inltlato procoedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
perwas, namely : 


Date : 3 - 3 - 1981. 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 


M /s . Hydorabad Builders , 
5 -9 -59 , Bashirbagh , Hyaorbad , 
Represented by Sri Ghlasuddin Babukbin 
S /o . Late A . K . Babukban , 
" Nighat Manzil" , 

6 -3 - 1111 Somajiguda, 
Hyderabad . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transforor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


2 Dr. Abdul Khador Hussain , 

11-5 -255 , 
Lal Tekdi, Hyderabad . 


( Tragsforoo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONBR OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the sold proporty 
may bo made in writing to the undersignod 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of the notic . 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 

the service of notice on the respectivo porton , 
whichever period expires later; 


Hyderabad , the 3rd March , 1981 
Ref. No. RAC 463/80 -81 - Whorong, I S . GOVINDARA 
JAN 
being the Compotent Authority undor Soction 2690 of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As tho sald Act ), havo reason to belleve that the immovablo 
property, having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
And bearing 
No. Flat No. : Ist Floor situated at Doocan Towors, Bashir - 
bagh , Hyderabad 
(and more fully described in the Schodulo annexed heroto ) , 
has been transferod under tho Rogistration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the Ofice of the Rogistoring officer 
at Hydorabad on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bollove that the fair markot value of the property as aforesald 
cxcoeds the apparent consideration therefor by more than 
fittoon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for auch transfer as agreed to betwoon tho 
parties has not been truly stated in tho sald instrument of 
trzaster with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazotto , 


EXPLANATION : -- The terms and expressione used herein A 

are defined in Chapter XXA of the sold 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter . 


( A ) facilitating tho reduction of ovasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act , in 
rwpoct of any income arising from tho transter ; 
and / or 


THE SCHEDULL 


bocor any 


(b ) facilitating the concealment or any incomo or any 

nonoys or other assets which bave not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957) ; 


Poses of be disclosed bybave not 


Flat No.: in Ist Floor in the Minar Apartmants in promisos 
No . 5-9 -59 , Bashirbagh , Hyderabad (known as DECCAN 
TOWERS with built up area of 1020 sq . ft. registered with 
Sub -Registrar, Hyderabad yido Documont No : 77 /91 /80 , 


S . GOVINDARAJAN 

Compotent Authorlt 
Inspecting AssistantCommissioner of Income tax 

Acquisition Rings , Hyderabad , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of tho said 
Act , I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
Boction ( 1 ) of Section 269D of the asid Act, to the following 
porrons, namely : 
42 - 16GI/81 


3 - 3 - 198 


Date : 
Seal : 
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( 1 Mo Hydaybed Builders, 

5- 9-59 , Bashirbagh , 

Hyderabad 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Reprosontod by 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

Sri Gblaxuddin Babukban , 
Slo . Lata AK Rabukhan , 

" Nishat Manzila , 
GOVERNMENT OF INDIA 

6- 3- 1111 Somafiguda, 
Hyderabad 


( Transferor) 


Spat. Matka Bogun , 
2-2 -222 Aziz Bagh , 
Dagh Ambospot, 
Hydorabad . 


( Transforce) 


Objections , if any, to tho acqulsition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd Maroh , 1981 
Rof. No. RAC 464 /80 -81 - - Whoroas, I S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referrod to 
as the sald Act ), have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
No . Flat No. : 102 / 1st Floor situated at Doocan Towers , Bashir . 
bagh , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule andoxed hereto ) 
has beco transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market valuo of the property as 
aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than ifteen per cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer 48 agreed to 
betwoon the parties has not been truly statod in the said ing 
trument of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days frog tho date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the servico of notice on thoroupoctivo portona , 
whichever period cxplres later; 


(b ) by any other porson Interested lo the said Immov 

Able proporty within 45 days from tho dato of tho 


EPLANATION : - Tho dorms and otpropsions usad horoin as 

are dofood in Chaptor XXA of tho rald Act, 
Ahall have the mutne moaping magdvom 
that Chaptor, 


(a ) facilitating tho roduction or ovision of tho Lobility 

of the transforor to pay tax under the sald Act, to 
rospect of any Incomo arlaing from tho truaator ; 
and / or 


THB SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoya or other astots which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transfer o for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No 102 in 1st Ploor in tho Mogul Apartmonts in pro 
minic No. 5. -39 , Lexbirbagh , Hydorabad (known as DEC 
CAN TOWERS with built up aroa of 1980 sq . ft. roglatorod 
with Sub- Reglatlar, Hyderabad vido Document No: 7887 


80 . 


S.S. GOVINDARAJAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Aoquisition Rango , Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons , namely : 


Dato : 3-3 - 1981. 
Soal : 
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FORM ITN 


(1 


NOTICB UNDER SECTION 269D ( 1) OF THB 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


NOTICENTE PER SET 1952 OP 196159 


M /&. Hyderabad Builders, 
5- 9 -59, Bashirbagh , 
Hydorabad , 
Ropresontod by Su Ghiasuddin Babukhan 
S /o . Lato A K Babkhan , 
" Nishat Manzil " , 
6 - 3- 1111 Somaliguda , 
Hyderabad . 

( Transforor) 
Smat. Kheroon, B / 1, P -3 , Poonem Apartments, 
Hyderabad . 

(Transfocoa) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANOR, HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo ponton , 
whichovor porlod oxpiros later; 


Hyderabad , the 3rd March , 1981 
Ref. No . RAC 465/80 -81 — Whereas, I S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Tacomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horoinafter reforred to 
as the said Act ) , havo reason to boliovo that tho immovablo 
property , having a falr market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Flat No. : 80 /8th Floor situated at Doocan Towers , 
Bashirbagh , Hyderabad . 
(and moro fully described in the Schodulo annorod 
bereto ) , has been transformed under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oficer 

at Hyderabad on July, 1980 
for an apparent consldoration which to loss than tho fafr 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
bellove that the fair market value of the proporty as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by moro than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such trangor as grood to betwocn tho 
parties has pot boon truly stated in the vald Instrumont of 
transfer with tho object of : 


(b ) by any other person interested in the bald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovulon of tho Ilability of 

the transforor to pay tax under the seld Act in 
raspoct of any incomo arluing from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of say Income or any 

montys or other astoto which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1937 ( 27 of 1937 ) ; 


Flat No : 801 in 8th Floor in the Miqar Apartments ia pre 
misos No. 5-9-59, Bashirbagh , Hyderabad (known as DECCAN 
TOWERS with built up area of 1284 sq. ft. registored with 
Sub -Registrar , Hyderabad vido Dooumont No: 7888/80 . 


S. GOVINDARAJAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Iaconstat , 

Acqusition Rango, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I horeby initiate procoodings for the acqulaltion of the 
aforesaid property by tho lastro of this potlou mdor sub -toc 
tion ( 1) of Soction 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : -- 


Dato : 3- 3 - 1981. 
Soal : 
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FORM ITNS 


-(1 


M /s. Hyderabad Builders , 
5 -9 -39 , Bashirbagh , 
Hyderabad. 
Reprodontod by Sri Ghlasuddin Babukhaq 
S /o . Lato A . K Babukhan , 
" Nisbat Manzil " , 
6 -3 -1111 Somajiguda , 
Hyderabad . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 Sri Arif Abdul Rashood Khan , 

C / . A . A . Latoof Khan , 
16 -9 -419 / C , Old Malakpot , 
Hyderabad . 


( Transforco ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonignod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo porrons, 
whichover period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , tho 3rd March 1981 
Ref. No. RAC 466 /80 -81 — Whereas, I S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinafter referred to as th¢ said Act ) 
bavo reason to believe that tho immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. Flat No. : 704- 7th Floor situated at Deccan Towers, 

Bashirbagh , Hyderabad . 
(and moro fully describod in the Schedulo annexed heroto ) 
has been tranoferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of tho Registering Officer 
at Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftecn por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovablo property , within 45 days from tho data 
of the publication of this notico in the Official 
Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions usod hero 

in as aro defined in Chapter XXA of the 

sald Act, shall have the same moaning as 
given to that Chapter . 


(a ) focilitating tho rockuction or evasion of the Hability 

of tho transforor to pay tax under the sald Act, in 
rospoot of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No : 704 in 7th Floor la tho Minar Apartmonts la pro 
mises No. 5 - 9 -39 , Bushirbagh, Hyderabad (known as DEC 
CAN TOWBRS with built up area of 1020 sq . ft . rogistered with 
Sub -Registrar, Hydarabad vido Dooumont No : 7889 /80 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moncys or other assots which have not 
boon or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Incomo-tax 
Act, 1922 (11 of 1922) or the sald Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Inspecting 


S . GOVINDARAJAN 

Compotont Authority 
Assistant Commissioner of Locomo-, 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , thoroforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


3 - 3 - 1981, 


Date : 
Scal : 
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FORM ITNS — 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(1 M /s . Hyderabad Builders , 

5 -9 -59 , Bashirbagh , Hyderabad . 
Reprosented by Sri Ghiasuddin Babukban 
S /o . Lato A . K . Babukhan, 
" Nishat Manzil” , 
6 -3 - 1111 Somajiguda , 
Hyderabad . 

( Transforor) 
(2 Smt. Sheroju Kumar 2 . Sri Surendra Kumar, 

20 -Carlton Road , 
Wallaon -on - Tanos , 
Surr vey , U . K . 

( Transferoe) 
Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be mado in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expircs later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad, the 3rd March , 1981 
Ref . No. RAC 467/80-81 – Whereas, I S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horeinaftor referred 
10 as the sald Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair markot value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 

Flat No : 1 Floor - 11 situated at DeccanTowers , Bashirbagh 
Hyderabad, 
( and more fully , described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) , in the office of the Registering Officer at 

at Hyderabad on July, 1980 
lor an apparent consideration which is less than the fair 
merket valuo of tho aforesaid property and I havo reason to 
belive that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefore by moro 
that fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
ul tranfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XX ^ of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax undor said Act, in 
rospect of any income arising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets wbich havo not beon or which 
ought to be dlaclosed by thọ transfere for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


Flat No : in 11th Floor ia tho Minar Apartments in pro 
mises No. 5- 9- 59, Bashirbagh , Hyderabad (known as DEC 
CAN TOWERS with built up area of 1020 sq . ft. rogistored 
with Sub- Registrar , Hyderabad yide Document No: 7890 /80 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Iuspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 3 - 3 - 1981, 
Seal : 


5148 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 11, 1981 (CHAITRA 21 , 1903) 


[ PART III - SEC 1 


FORM ITNS 


( 1 


M /s. Hyderabad Buildors, 
5 -9 -59, Bashirbagh , Hyderabad . 
Reprosented by Sri Ghlasuddin Babukhan 
S /o . Late A . K . Babukban , 
" Nishat Manzil” , 
6 -3- 1111 Somajiguda, 
Hyderabad. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Smt. Hussan Ara Begum 5- 9- 7/ 1A , 
Roshan Manzil, 
Hyderavad . 


( Transforde) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to tho undersigned 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 3rd March , 1981 
Ref. No. RAC 468 /80 - 81. — Whereas, I S . GOVINDARA 
JAN 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25 ,000 / - and bearing 
No. Flat No. : Floor 3 situated at Deccan Towers, Bashirbagh 
Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the conşidoration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in tho said instrument of 
transfor with the object of - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, 
whichever poriod expires later ; 


1908 tibad on Jul 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Oficial Gazetto . 


EPXLĄNATION : - Tho torms and oxpressions Usod heroin as 

are defined in Chaptor XXA of tho said Act, 
Bhal havo the same moaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, la 
respoct of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monleys or other aggots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Flat No : in 3rd Floor in the Minar Apartments in promisos 
No. 5 -9 -39 , Bashirbagh , Hyderabad (known as DECCAN 
TOWERS with built up area of 1284 sq . ft. rogistored with 
Sub-Registrar, Hyderabad vide Document No : 7891/80 . 


S . GOVINDARAJAN 

Compotont Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquşltion Range, Hydorabad . 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 3-3- 1981. 
Soal : 


1002 ) 
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FORM ITNSL 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE UNCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1) M /s. Hyderabad Bulldors, 

5 -9 -59 , Bashirbagh , Hydorabad , 

Represented by Sri Ghlasuddin Babukhan 
S /o . Late A , K , Babukhan , 

" Nishat Manzil " , 
6 -3 - 1111 Somajiguda , 
Hyderabad 

( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) Sri Syod Masood Ahmed , 

49, Yakat Pura Colony, 
Hyderabad , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OR INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


( Transferco ) 


Hyderabad, the 3rd March 1981 


property 


Objections, if any, to the acquisition of tho said 
may be mado in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 day . 
from the service of notice on the respective persone, 
whilcbevor porlod axpiros lator; 


Rof. N .. RAC 469/80 -81-- Whereas, I, S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereloafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
oxccoding Rs. 25, 000 / - apd bearing 
No . Flat No. : 4th Floor situated at Deccan Towers, Bashira 
bagh , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Omce of the Registering Officer at 
Hyderabad on July, 1980 
for an apparent consideration which 
is less than the falr markot value of the aforesaid property 
and I have reason to believo that the fair market value of 
the property ag aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
compideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the sald immov . 

ablo property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as arc 

definod in Chapter XXA of the sald Act 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or ovaslon of tho liability 

of the transforor to pay tax under the raid Act, ip 
roupact of any incomo arising from tho transfer 
und / or 


THE SCHEDULE 


Flat No. ln 4th Floor in the MinasApartmonts in premessi 
No. 5 -9 -59 , Baghirbagh, Hydorabad, (known as DECCAN 
TOWERS) with built up area of 1284 sq . ft . registered with 
Sub -Registrar, Hyderabad vide Document No : 7892/ 80 . 


(1 ) tactitating the concoalment of any income or 

any monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1997 (27 of 1957 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , thereforo, in pursuanco o Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acqusition of the 
ptorcsaid property by the lasuo of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
peroom . maly : 


Date : 3 - 3 -1981, 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) M /s. Hyderabad Builders , 

5 - 9- 59 , Bashirbagh , 
Hyderabad , 
Ropresented by Sri Ghlasuddin Babukhan 
S /o . Late A . K , Babukhan , 
" Nishat Manzil . 
6-3 - 1111 Somaliaguda , 
Hydorabad , 

(Transfcror) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) Dr. Usha Dovi Mathur, 
23 -1 -54 /3, Pratap Villa , 
Charminar, Hyderabad . 


( Transferco) 


Objections , if any , to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hydorabad , the 3rd March , 1981 
Rof. No. RAC 470 /80 -81. - Whereas, I, S . GOVINDARA 
JAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Tacome- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bellove that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25000 / 
and bearing 
No. Flat No. : 502/Floor-5 situated at Deccan Towers , Bashir 
bagh , Hyderabad 
( and more fully described in the Schodulo annoxod horoto ) , 
has been transferred as per deed registered under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in tho office of the 
Registering Officer 

at Hyderabad on July , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
bobove that the falr market value of the property as vor 
gald excreria the apparent conslderation theretor by moro 
than fiftec per cont of such apparent consideration and then 
tho consideration for such trandtor 44 arood to botwooa tbe 
partios has not boco truly stated in the sald Instramont of 
Hansfer with the abfoot of : 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective ponom 
whichovor porlod expiros later . 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publl 
atlog of this notico fin tho Onchal Garotte . 


EXPLANATION : - - The torms and expressions used horola u 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or svulon of the Lability 

of tho transferor to pay tax under tho sald Act , in 
roupoct of way Incomo arislag from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No : 502 in 5th Floor in theMnar Apartments in PTC 
mises No. 5 -9 -59, Bashirbagh , Hydesbad (known as DRC 
CAN TOWES) with built up area of 1284 sq . ft . reglstored with 
Sub -Registrar, Hyderabad vide Document No : 7893 /80 . 


(b ) facilltating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Comissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad , 


Now , therefore in , pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona, namely : 


Date : 3- 3- 1981. 
Seal : 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) M /s. Hydorabad Builders, 

5 - 9 -59 , Bashirbaglı , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghjasuddin Babukhạn 
S / o Lao A , K . Babukhan , 
" Nishat Manzil" 
6 -3 -1111 Somajiguda , 
Hyderabad 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor) 


OFI ICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


(2 ) Sri Mohd. Abdul Wasay, 

Post Box 4233, Jeddah , 
Saudi Arabia . 


( Transferee) 


Hyderabad , the 3rd March 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later , 


Ref . No . RAC 471 /80 -81 — Whereas, I, S, GOVINDA 
RAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Flat No , 701 /7th Floor situated at Deccan Towers , Bashir 
bagh , Hyderabad 
(and more fully , described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 

at Hyderabad on July 1980 
. for an apparent conwideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property us afore 
said exceeds the apparent consideration therefore by moro 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for which transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfor with the object of 


( b ) by any other person interested in the said. immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


ExplANATION : - - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act shall have tho same meaning as glven 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have been or which 
ought to be disclosed by the transferoo for tho 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Flat No 701 in 7th Floor in the Minar Apartments in pre 
mises No . 5 -9 - 59 , Bashirbagh , Hyderabad (known as DECCAN 
TOWERS ) with built up arca of 1284 sq . ft. registered with 
Sub -Roglstrar, Hydorabad vide Document No. 7894 /80 . 


S , GOVJNDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tx , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby ipltiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 3-3 - 1981 
Seal : 
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(1) M /s. Hyderabad Builders, 

5 -9 -59 , Bashirbagh , Hyderabad , 
Represented by Sri Ghiasuddin Babukhan 
S /o . Late A , K . Babukhan , 
" Nishat Manzil " , 
6 -3 - 1111 Somajlguda, 
Hyderabad . 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sri Sadat Ali Khan , 

H , No. 5 -9 -209 /1, 
Chiragall Lane, 
Hyderabad , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


(Transferce ) 


Hyderabad , the 3rd March 1981 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned - - 


property 


( a ) by any of the aforesaid ponions within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice In the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


Ref. No . 472 /80 -81 , - Whereas , I, S . GOVINDARAJAN 
being the competent authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter refer 
red to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market valuo exceeding 
Rs . 25,000 /- and bearing 
No. Flat No. 501/5th Floor situated at Deccan Towers, Bashir 
bagh , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on July 1980 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value 
of the aforesaid property, and I have reason to bell eve that 
the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
tho apparent consideration therefor by more than fiftocn 
per cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the sald instrument of transfer 
with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION :- - The terns and expressions used herein are as 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitoting the reduction or cvasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THB SCHEDULE 


Flat No. 501 in 5th Floor in the Minar Apartments in pre 
mises No. 5 -9 -59, Bashirbagh , Hyderabad (known as DEC 
CAN TOWERS) with built up area of 1284 sq . ft , registered 
with Suh -Roglstruir , Hy icrabad vide Document No. 7895/80 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tbc purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 

( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistunt Commissioner of Incomc-10x 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquialtion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269p of the said Act, to the follow . 
ing persone, namely : 


Date : 3 - 3 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) Sri Dupaguntla Purushottam Das Gupta , Sri Chittaranjan 

Das Gupta , S /o Narayana Murty , Brundavan Gardens 
Guntur, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2) Smil. Dasari Anasuyamma, Wo. 

Chandramoulinagar, Guntur. 


Butchayya , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferce ) 


Objectiong , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, KAKINADA SQUADAM , 

HYDERABAD 

Hyderabad , the 2nd March 1981 
Ref. No. RAC . 1118 — Whereas, IS. GOVINDARAJAN 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( heroinaftor reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , baving a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 5 / A situated at Krishnanagar , Guntur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in tho office of thư Registering Officer at 
Guntur on July, 1980 
for an apparent consideration which in less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market valuc of the property as 
aforesaid cxceeds the apparent considoration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparenet consideration 
and that the consideration for such transfer As agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with the object of in 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Ant 
shall have tho samc moaning as given in 
that Chaptor . 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of he ransforor to pay under the said Act, in 
respect of any locomo ariqing from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


The property was registered with the SRO , Guntur during 
the month of July , 1980 vide document No . 5395 /80 . 


S , GOVINDARAJAN 

Compctent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons , gamely : -- 


Date : 2 -3 - 1981. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) Sri G . Jaannatha Rao , 

S /o Srinivasa Rao , 
Amalapuram . 

( Transforor ), 
( 2) Sri Gandu Dharma Raju , S /o Ganniki Raju , 

Gandu Street, 
Amalapuram , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, KAKINADA SQUAD , 

HYDERABAD 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 2nd March 1981 
Ref . No. RAC, 1119 . - Whereas , I, 

S . GOVINDARAJAN 
being the competent authority under section 269B of the 
lncome-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho immov 
able property having a fair market value exceeding Rs . 
25,000 / - and bearing 
No. D . No . 8 -3 -11 situated at Asst, No. 365 Amalapuram 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Amalapuram on July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to belleve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than tlfteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall bave the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


The properly way rogistered with the SRO , Amalapuram 
during the month of July, 1980 vide document No. 3126 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1927 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Assistant Commisioner of Income-lax , 

Acquisition Range , Hyderabad , 


Inspecting 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 2 -3 -1981. 
Seal 
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FORM ITNS 


(1) Sri K . V . Suryanarayana 

S / o K . V . Rama Murthy 
Visakhapatnam . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


(2 ) Sri V . P . Kishore 

S / o . Sri V . Kesava Rao Chowdary 
Vijayawada . 


( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE HYDERABAD 

Hyderabad the 2nd March 1981 
Ref. No. RAC . No. 1120- Kakinada Squad . Whereas 
S . GOVINDARAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
[ No. Block No. 4 situated at T . S. No. 120 MahaManipeta 

Visakhapatnam 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Visakhapatnam on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said inimov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


markebelieve thatthe a 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


The Property was registered with the SRO Visakhapatnam 
during the month of July 1980 vide document no. 5001 /80 . 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not betal or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisiton Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 2 -3 - 1981 
Seal : 
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. 


FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(1) Sri P. Ananda Gajapathi Raju 

S /o Sri P . V .G . Raju 
(Rajan of Vizianagaram ) 

(Transforor) 
(2) Kum , P . Suchirita 

Gajapathi Raju 
M /G . Father. Şri PlAnanda Gajapathi Raju 
(Rajah of Vizianagaram .) 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be inadc in writing to the undersigncd : 


ACQUISITION RANGE HYDERABAD 


Hyderabad the 2nd March 1981 


(a ) by any of the aforosald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tho Official Gazette or a period of 
30 days from tho service of notice on the rot 
poctivo persons, whichovor poriod cxpirea lator ; 


( b ) by any other person interested in the saldim 

movabl. property , within 45 day from the date 
of the publication of this notico in the Official 
Gazette 


Ref. No. RAC. No. 1121-Kakinada Squad . — Whereas I 
S . GOVINDRAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Door No. 1-8 -2( A ) at Contoomont Vizianagaram 
(and more fully described in tho Schedule annored 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Vizianagaram on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
thau ffteen per cent of such apparent consideration and that 
thc consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein A : 
er defined in Chapter XXA of tho mald Act, 
shall have the same meaning and diven la 
that Chapter . 


( ) facilitating tho reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arlslog from the trasfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of tho incomo or any 

moneys or other aggets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


The Property was rogistered with tho SRO Vizianagaram 
during the month of July 1980 vide document no . 2896 /80 . 


S. GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Luspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango, Hyderabad . 


Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub-section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons , namely : 


Date : 2 - 3 -81 
Soal : 
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FORM ITNS. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) Smt. Garimella Syamela S/o Rama JaggaMao . 

Gavaravaram Chodavaram Taluk . 
2 . Sri Garimella Annapurnayya 

S /o . Rama Jaggarao 
3. Sri Garimella Baskara Rao 

S / o Rama Jaggarao 
4 . Sri Garimella Subramanyam 
S / o Rama Jaggarao . 

( Transferor ) 
(2 ) Dr. D . B . V . Mahadev Des ai 

M . B . B . S . 
S /o Rama Dikshutulu 
Vizianagaram . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDJA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE HYDERABAD 

Hyderabad the 2nd March 1981 
Ref. No. RAC . No. 1122 -Kakinada Squad . - Whereas I 
S . GOVINDARAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearnig 
No. 19-2 -6 situated T.S . No. 192- 2- Old Asst. No. 14220 Present 
Asstt. No. 7018 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in this Office of the Registering Officer at 
Vizianagaram on July 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumect of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The Property was registered with the SRO Vizianagaram 
during the month of July 1980 vide document no . 3088 / 80 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 2 - 3 -81. 
Seal : 
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